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DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975. 


Norme tecniche aggiornate relative alla 
edilizia scolastica, ivi compresi gli indici 
minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 
urbanistica, da osservarsi nella esecuzione 
di opere di edilizia scolastica. 
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LEGGI E 


DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975. 


DECRETI 


26 marzo 1971, opportunamente aggiornate, modificate 


Norme tecnîche aggiornate relative all'edilizia scolastica, {ed integrate dal centro studi per l'edilizia ‘scolastica 


îvi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edi- 
lizia ed urbanistica da osservarsîì nella esecuzione di opere 
di edilizia scolastica. 


IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 
DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Visto l'art. 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; 

Visto l'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358; 

Visto il. decreto del Presidente della Repubblica 
1° dicembre 1956, n. 1688; 

Visti gli articoli 11, ultimo comma, e 60 della legge 
28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l’edili- 


zia scolastica e mniversitaria e piano finanziario dell’in- | 


tervento per il quinquennio 1967-71; 

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il 
Ministro per la pubblica istruzione in data 21 marzo 
1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento 
ordinario n. 134 del 1° giugno 1970, con il quale sono 
state approvate le norme tecniche relative all’edilizia 
scolastica, ivi, compresi gli indici minimi di funziona- 
lità didattica, edilizia ed urbanistica;, 

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il 


Ministro per la pubblica istruzione in data 26 marzo 


1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 dei 
14 marzo 1971, concernente la sospensione. dell’appli- 
cazione delle suindicate norme tecniche approvate con 
il decreto ministeriale 21 marzo 1970, sopracitato; 

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, concernente nor- 
me sulla edilizia scolastica e piano finanziario di inter- 
vento; 

Ritenuta la necessità, ai fini della più sollecita attua- 
zione della citata legge n. 412, dì ripristinare — nelle 
more dell'emanazione delle nuove norme tecniche di 
cu: all'art. 9 della legge stessa — l'applicazione di 
quelle già approvate con il decreto ministeriale 21 mar- 
zo 1970, e poi sospese con 1l decreto ministeriale 


del Ministero della pubblica istruzione, giusta quanto 
previsto dall’art. 3 dello stesso decreto ministeriale 
21 marzo 1970; 

Visto lo schema di « Norme tecniche relative all’edi- 
lizia scolastica aggiornate » (ed. novembre 1975) dal 


lcentro studi del Ministero della pubblica istruzione; 


Visto il voto n. 802 reso nell'adunanza del 21 novem- 
bre 1975 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici 
(sezioni riunite 1? e 6°); 

Considerato che al richiamato schema di norme tec- 
niche aggiornate sono state apportate le ulteriori inte- 
grazioni, prescritte e raccomandate dal Consiglio supe- 
riore con il menzionato voto n. 802; 

Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione di 
tali norme aggiornate; 


Decreta: 


Art. 1. 


Sono approvate le allegate norme tecniche relative 
all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di 
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osser- 
varsi nell’esecuzione delle opere di edilizia scolastica 
aggiornate ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 
21 marzo 1970, citato nelle premesse; 


Art. 2. 


Il presente -decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, addì 18 dicembre 1975 


1l Ministro per i lavori pubblici 
BUCALOSSI 


Il Ministro per la pubblica îstruzione 
MALFATTI 


—_—r—— #€" »— 
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NORME TECNICHE 


CRITERI GENERALI. 


Introduzione. 


In sede di formazione dei piani urbanistici dovrà proce- 
dersi alla localizzazione e al dimensionamento delle scuole 
di ogni ordine e grado, attenendosi ai criteri di cui ai se- 
guenti punti e tenendo conto di tutti gli elementi che con- 
fluiscono nel problema, e cioè: 


1) delle condizioni ecologiche ed urbanistiche; 


u) delle caratteristiche di sviluppo demografico ed 
economico del territorio esaminato, con riferimen- 
to al tipo ed agli effettivi andamenti della popo- 
lazione residente; 

della conseguente entità degli effettivi da scola- 
rizzare, nonchè dei tipi e della quantità delle 
scuole; 

del livello delle attrezzature culturali; 


della quantità e dello stato degli edifici esistenti; 
dei piani finanziari per attuare il programma, ai 
vari livelli; 

dei tempi di attuazione; 

delle osservazioni e delle proposte formulate dal 
consiglio scolastico provinciale e dai consigli sco- 
lastici distrettuali ove costituiti. 


111) 


Qualora le previsioni del piano urbanistico generale deb- 
bano essere attuate mediante la successiva precisazione 
della delimitazione dell’area, i criteri suddetti dovranno 
essere verificati in sede di formazione dei piani di esecu- 


zione (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, 
ecc.). 


Le previsioni dei piani regolatori vigenti o adottate do- 
vranno essere adeguate alle presenti norme e pertanto 
dovrà procedersi alle relative verifiche. La stessa verifica 
dovrà essere effettuata per ì programmi di fabbricazione. 


Per le opere da realizzare in comuni sprovvisti di piani 
urbanistici l’ubicazione degli edifici sarà determinata te- 
nendo conto delle presenti norme. 


Allo scopo di garantire, per qualunque tipo di scuola, in: 
diperdentemente dalla localizzazione e dimensione, un 
massimo di relazioni che permettano a tutti gli allievi, 
senza distinzione di provenienza e di ceto, di istruirsi, 
nelle migliori condizioni ambientali ed educative, ogni 
edificio scolastico va considerato parte di un «continuum» 
educativo, inserito in un contesto urbanistico e sociale, 
e non come entità autonoma. 


Pertanto, gli edifici scolastici debbono essere previsti in 
stretta relazione tra di loro e con altri centri di servizio, 
con essi integrabili sia spazialmente che nell’uso, quali: 
servizi sportivi, ricreativi, culturali, amministrativi, ecc. 


Per quanto concerne l’interrelazione tra più scuole di 
uno stesso ambito territoriale, si deve favorire lo stretto 
coordinamento tra i servizi, le attività scolastiche e para- 
scolastiche delle singole scuole. 


Localizzazione della scivola. 


Le clestinazioni di zona e le localizzazioni relative all’edi- 
lizia scolastica debbono discendere da uno studio morfo- 
logico preliminare dell'ambiente (preesistenze urbane, sto- 
riche, naturali, risanamento e completamento di centri ur- 
bani, nuove progettazioni urbane, ecc.), che valuti le con- 
seguenze determinate dalla scuola nel contesto in cui 
viene Inserita. 


Nello stesso studio dovrà essere precisato in quali modi 
la scuola favorisce lo scambio di relazioni sociali, assu- 
mendo, insieme con le altre componenti della struttura 
urbana, il carattere di strumento correttivo o incentivo 
della pianificazione urbanistica. 


Si dovrà, inoltre, tener conto: 


1) del tipo di scuola, dell'età e del numero degli alun- 
ni destinati a frequentarla; 


1.12. 


1.13. 


1.14. 
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ii) del tempo massimo e del modo di percorrenza (a 
piedi, con veicoli, motoveicoli, autoveicoli pubblici 
o privati, servizi di trasporto scolastico, ecc.) tra 
la residenza degli alunni e- la scuola e viceversa; 


iii) delle condizioni ambientali. 


Per quanto riguarda i tempi e modi di percorrenza in 
relazione al tipo di scuola e all’età degli alunni, va con- 
siderato quanto segue: 


i) la scuola materna è strettamente collegata alla. 
morfologia residenziale e gli alunni non sono 
autonomi nella percorrenza dalla residenza alla 
scuola e viceversa; 

la scuola elementare si riferisce ad un ambito re- 
sidenziale, che, nella normalità dei casi, consente 
di raggiungerla a piedi; per gli insediamenti spar- 
sì, ove non sussistano condizioni di eccezionalità 
(mancanza ' di strade adeguate, insufficienza di 
mezzi di trasporto, condizioni climatiche stagio- 
nali avverse per lunghi periodi di tempo, ecc.) gli 
alunni, per raggiungere la scuola, possono usu- 
fruire di mezzi di trasporto scolastico o di mezzi 
pubblici o privati; 

la scuola secondaria di primo grado (media), sia 
che si riferisca allo stesso ambito residenziale 
della scuola elementare o, come talora avviene, a 
zona più vasta, è frequentata da alunni più auto- 
nomi nel percorrere la distanza residenza-scuola, 
e maggiormente adatti ad usufruire di mezzi di 
trasporto; 

la scuola secondaria di secondo grado può essere 
raggiunta con mezzi di trasporto scolastici o auto- 
nomi, pubblici o privati, e, appartenendo ad un 
ambito territoriale, deve essere localizzata in modo 
da permettere agli alunni, indipendentemente dalle 
loro condizioni economiche e sociali, la più ampia 
scelta tra i vari tipi che la differenziano; a tale 
scopo possono essere riunite in un unico centro 
scolastico scuole di diverso tipo, con servizi ed 
attrezzature comuni, e, nei casi espressamente pre- 
visti, con annessa residenza per allievi e professori, 


ii) 


iii) 


iv) 


Quando la scuola è raggiungibile a piedi, il percorso 
casa-scuola deve essere agevole ed effettuabile nelle con- 
dizioni di massima sicurezza e, possibilmente senza attra- 
versamenti di linee di traffico (stradale, tranviario, fer- 
roviario, ecc.); quando gli alunni provengono da un più 
vasto ambito territoriale, l'ubicazione deve essere tale da 
garantire, nelle condizioni di massima sicurezza, un ra: 
pido collegamento tra la scuola e il territorio servito: si. 
deve, pertanto, tener conto della vicinanza e della agevole 
raggiungibilità di nodi di traffico (stazioni ferroviarie, di 
metropolitana, di autobus, svincoli autostradali, ecc.) e di 
linee di comunicazione. 


Le distanze ed i tempi di percorrenza massimi, in rela- 
zione ai modi di percorrenza ed ‘ai tipi di scuola, -sonò 
prescritti nella tabella 1. 


Onde evitare un eccessivo frazionamento delle attrezza- 
ture scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed’ 
economico, si ammette la possibilità di deroga purchè 
l'ente obbligato istituzionalizzi e gestisca un servizio di 
trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e 
della scuola dell’obbligo. 


Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola 
dovrà essere ubicata: 


i) in località aperta, possibilmente alberata é ricca 
di verde, che consenta il massimo soleggiamento: 
o che sia, comunque, una delle migliori in rap- 
porto al luogo; 
ii) lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, 
da acque stagnanti, da strade di grande traffico, 
da strade ferrate e da aereoporti con intenso traf- 
fico, da industrie rumorose e dalle quali proven- 
gono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri c da 
tutte quelle attrezzature urbane che possono co- 
munque arrecare danno o disagio alle attività del. 
la scuola stessa; 
in località non esposta a venti fastidiosi e non sk 
tuata sottovento a zone da cui possano provenire 
esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli. 


ili) 
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mbili suoli di tali caratteristiche l'ampiezza mini- 
ma di cui al punto 2.1.2. dovrà essere congruamen- 


12. Dimensioni della scuola. 


121. Premesso che la scuola deve disporre di un minimo di 


servizi e di attrezzature affinchè il processo educativo sia 
efficiente, la dimensione ottimale di un edificio scolastico 
è in funzione: 


1) di quanto detto nel punto 10.; 

ii) della necessità di assicurare che i raggruppamenti 
di alunni in relazione all’età, al grado e al tipo di 
scuola frequentata risultino socialmente educativi; 

11) dei programmi che, per ogni tipo di scuola, deter- 
minano la quantità e la qualità dei servizi e delle 
attrezzature necessarie; 


iv) del grado di utilizzazione dei servizi e delle  at- 
trezzature, che deve tendere ad essere massimo, 
compatibilmente con le esigenze di una razionale 
organizzazione dei movimenti degli alunni; 


della possibilità di disporre di locali utilizzabili 
anche per le funzioni degli organi previsti dai de- 
creti delegati, per l'educazione permanente, per la 
sperimentazione didattica; 

Vi) 
venti, di porre particolare attenzione nella scelta 
delle dimensioni dei vari tipi di scuole, preferendo 
quelle che, a parità di altre condizioni, presentino 


all'’opportunità, nella programmazione degli inter- |. 


te aumeniata; 


n) non deve insistere su terreni umidi o soggetti a 
infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone 
franose 0 potenzialmente tail; inviire ic vualicii 
stiche meccaniche devono essere tali da non esi- 
gere fondazioni speciali che possano incidere ec- 
cessivamente sul costo totale della costruzione; 


11) quando non sia possibile reperire arce che pre- 
sentino i requisiti e le caratteristiche di cui al 
punto precedente ii), la commissione provinciale 
prevista dall'art. 10 della legge 5 agosto 1975, 
n. 452, prima di pronunciarsi, potrà richiedere che 
siano svolte le necessarie indagini geologiche e 
geotecniche e che sia sentito, eventualmente, il 
parere di esperti, per la programmazione di ne- 
cessarie opere di consolidamento, sistemazione e’ 
fondazione, da attuare nel rispetto delle istruzioni 
riportate nella circolare del Ministero dci lavori 
pubblici n. 3797 del 6 novembre 1967; 

deve avere accessi sufficientemente comodi ed 
ampi muniti di tutte le opere stradali che assicu- 
rino una perfetta viabilità; 


iv) 


v) 


deve consentire l’arretramento dell'ingresso prin. 


11 più basso rapporto superficie/alunno. cipale rispetto al filo stradale in modo da offrire 
Ci 1 . . : sufficiente sicurezza all'uscita degli alunni; 
0: oltiea Savoie Je concentrazione auspica: vi) non deve avere accessi diretti da strade statali 


bile anche in base a criteri didattici e gestionali, 
tenderebbe all'eliminazione di fatto di alcune di- 
menstoni intermedie che non trovano molte giusti- 
ficazioni di tipo curricolare, organizzativo ed eco- 
nomico. 


‘322. In applicazione alle considerazioni di cui al punto prece- 


dente, le dimensioni minima e massima dell'edificio sco- 
lastico per ogni tipo di scuola sono così indicate: 


i Scuola materna. 

Tenuto conto dell’antieconomicità e dell’inoppor- 
tunità degli cdifici di una o due sezioni, si deve 
evitare, per quanto possibile, di realizzare edifici 
di dimensioni inferiori alle tre sezioni, assicuran- 


20.2. 


203. 


e provinciali. 


L'area non coperta dagli edifici deve essere congruamente 
alberata, sistemata a verde, e attrezzata per consentire un 
permanente svolgimento, anche all'aperto, delle attività 
educative e ginnico-sportive; la sistemazione, prevista in 
sede di progetto, dovrà essere tale da consentire una sua 
facile ed idonea manutenzione. 


Le caratteristiche di ampiezza dovranno risultare da ap- 
positi atti istruttori in sede di approvazione dei piani ur- 
banistici, mentre i requisiti-geotecnici potranno risultare 
in sede di approvazione dei piani di esecuzione. 


do contemporaneamente, ove necessario, i traspor- | 2.1. Ampiezza. 
t1 di cui al punto 11.3. Dal punto di vista didat- ; x , Ù ‘ 
ico e logistico è opportuno prevedere, laddove | 2-11. L'ampiezza dell'arca dovrà essere tale da garantire, per 


possibile, edifici contigui per scuole materne ed 
elementari, 


La dimensione massima è fissata in nove sezioni. 
Scuola elementare. 

Con criteri analoghi a quelli mdicati per la 
scuola materna la dimensione minima è fissata in 
S classi e quella massima in 25 classi. 

Scuola media. 


La dimensione minima è fissata in 6 classi e 
quella massima in 24 classi. 


11) 


iii) 


n 


1v) Scuole secondarie superiori. 


Tenuto conto: 
— del limitato periodo: di applicazione delle pre 
senti norme; 


— dell'imminente entrata in vigore. della riforma 
della scuola secondaria; 


— della opportunità di concentrare istituti supe 
riori di vario tipo in centri polivalenti, la cui 
dimensione massima globale va relazionata alle 
condizioni del traffico ed alle'reti di trasporti 
pubblici increnti alle zone servite; 

la dimensione minima è di 10 classi (250 alunni) 

e quella. massima di 60 classi (1500 alunni). 


2.12. 


213. 


214. 


ogni tipo di scuola ed in funzione dei programmi didat- 
tici: 
i) la costruzione dell’edificio nel rispetto delle esi- 
genze espresse dalle presenti norme; 


ii) le successive trasformazioni ed ampliamenti del- 
l'edificio che dovessero rendersi necessarie al fine 
di ‘adeguarlo ad ultcriori esigenze di ordine didat- 
tico; 

ili) la realizzazione degli spazi all'aperto previsti nelle 
presenti norme. 


L'ampiezza minima, che ogni area deve avere, è prescritta 
nella tabella 2, salvo che, qualora ricorrano eccezionali 
motivi, non sia diversamente prescritto in sede di appro- 
vazione dei piani urbanistici. 


L'area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla 
terza parte dell'area totale. 


Il rapporto tra l’area dei parcheggi e il volume dell’edi- 
ficio di cui all’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, deve 
essere non inferiore ad 1 m? su ogni 20 m* di costruzione. 
Ml volume complessivo della costruzione si determina 
sommando, al netto delle murature, i volumi delle aule 
normali e speciali (esclusi i laboratori e.gli uffici), dello 
auditorio, della sala riunioni, della biblioteca, della pale- 
stra e' dell'alloggio del custode. 


2. ARFA. 
La 3. NORME RELATIVE ALL'OPERA. 
20. Caratteristiche generali. 
20.1. Oltre ad avere tutti i requisiti generali, di cui ai capitolij 30. Caratteristiche dell’opera in generale. 
»denti, l'a i isti , i x è da 
Pte l'area deve avere le seguenti caratteristiche | 3011. Ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione dell’edificio 


1) deve essere generalmente di forma regolare e pos 
stbilmente pianeggiante; qualora non siano dispo- 


o plesso scolastico, completo dell'indicazione di tutti gli 
impianti, servizi e arredi, nonchè della sistemazionè del- - 
l’area. 
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3.0.2. In relazione al tipo di scuola e al numero di alunni e di 
servizi e di classi, ed alle reciproche integrazioni, deter-. 


munate in base ai capitoli precedenti, i progelti dovranno 
prevedere tutti i locali e spazi necessari: 


1) per lo svolgimento dei programmi didattici e delle 
attività parascolastiiche; 


1) per lo svolgimento dei programmi di insegnamen- 
to dell'educazione fisica e sportiva; 


nu) per le attività di medicina scolastica a norma del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- 
bre 1967, n. 1518; 


1v} per l'alloggio del custode quando sia riconosciuto 
necessario dall'ente obbligato, sentito il parere del 
provveditore agli studi; 

v) per la mensa scolastica, quando non sia possibile 
assicurare diversamente tale servizio se indispen- 
sabile. 


30.3. Per quanto riguarda la morfologia dell’edificio, si stabi 


lisce quanto segue: 

1) l’edificio, qualunque sia l'età degli alunni e il pro 
gramma didattico, sarà concepito come un organi 
smo architettonico omogeneo e non come una 
semplice addizione di elementi spaziali, contribuen- 
do così allo sviluppo della sensibilità dell'allievo e 
diventando esso stesso strumento di comunicazio- 
ne e quindi di conoscenza per chi lo usa; 


la disposizione, la forma, la dimensione e le inter- 
relazioni degli spazi scolastici saranno concepiti in 
funzione: 


a) dell'età degli alunni, delle attività che vi si svol 
gono, degli effettivi che ne usufruiscono; 
delle unità pedagogiche determinate dai tipi di 
insegnamento e dai metodi pedagogici, e for- 
mate sia dal singolo alunno, come unità fonda 
mentale, che da gruppi più o meno numerosi, 
fino a comprendere l'intera comunità scolastica; 
c) della utilizzazione ottimale degli spazi previsti 
(superfici costruite) e dei sussidi didattici, com- 
pres gli audiovisivi; 


n) 


b) 


1) l'organismo architettonico della: scuola, per la in- 
troduzione nei metodi didattici di ‘attività varie e 
variabili in un arco temporale definito (un giorno, 
una settimana, ecc.), deve essere tale da consen- 
tire la massima flessibilità dei vari spazi scolastici, 
anche allo scopo di contenere i costi di costru 
zione; l'individuazione delle parti flessibili deve cor- 
rispondere, peraltro, alla individuazione di parti 
ben definite (fisse), quali, ad esempio, gli spazi per 
le attività speciali (scienze, fisica, chimica, ecc.) 
auditorio, palestra, ecc. 


Per realizzare la flessibilità, che interessa anche 


le differenti dimensioni dei gruppi di allievi du- 


rante la giornata, si adotteranno i più moderni 
accorgimenti atti a suddividere lo spazio mediante 
pareti o porte scorrevoli e arredi trasportabili; 


inoltre, per il continuo aggiornarsi e trasformarsi 
dei metodi didattici, l'organismo architettonico deve 
essere trasformabile nel tempo senza costosi adat- 
tamenti. A tale scopo si dovrà prevedere, ad esem- 
pio, la eventuale rimozione delle parcti interne 
delimitanti l’attuale spazio per l’unità pedagogica 
(aula), senza che debbano essere ripristinati pavi 
menti e soffitti e senza una complessa trasforma- 
zione degli impianti tecnici. 


Iv) 


3.0.4. L'edificio deve essere progettato in -modo che gli allievi 


possano agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la. 
distribuzione orizzontale e verticale, di tutti glì ambienti 
della scuola, nelle loro interazioni e articolazioni ed, inol- 
tre, raggiungere le zone all'aperto. 


Ciò comporta che le attività educative si-svolgano: 
1) perla scuola materna, a diretto contatto con il ter- 
reno di gioco e di attività all'aperto; 
1) per la scuola elementare e media, normalmente, su 
uno o due piani e, qualora il comune, previo pa- 


305. 


3.0.6. 


30.7. 


3.0.8. 


3.09. 
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rere del provveditore agli studi, sentito il consiglio 
di distretto ove costituito, lo ritenga inevitabile, 
su più di due piani; 
ili) per la scuola secondaria di secondo grado, normal 
mente su tre piani e, qualora l'ente obbligato, pre 
vio parere del provveditore agli studi, sentito il 
consiglio di distretto ove costituito, lo ritenga ne- 
cessario, su più piani. 


In funzione delle caratteristiche morfologiche dell’insedia- 
mento, o quando previsto in sede di piani regolatori gene 
rali e particolareggiati, o di altri definiti strumenti urba- 
nistici, è consentito collocare l’organismo scolastico, pro- 
gettato secondo. le presenti norme, su strutture edilizie 
non di uso scolastico, o comunque sollevate dal suolo. 


In tal caso gli accessi alla scuola dovranno essere indi- 
pendenti ed i collegamenti verticali, necessari per raggiun- 
gere i piani adibiti a scuola, dovranno essere meccanici ad 
uso. esclusivo della scuola ed essere dimensionati in fun- 
zione degli effettivi scolastici. Dovrà, in ogni caso, essere 
garantito lo svolgimento delle attività ginnico-sportive, an- 
che in zone adiacenti o limitrofe, e quelle relative alla vita 
all'aperto, in zone o terrazze praticabili opportunamente 
sistemate’ e protette, strettamente adiacenti alla scuola. 


Sarà consentito ubicare in piani seminterrati solamente 
locali di deposito e per la centrale termica o elettrica; 
non saranno considerati piani seminterrati quelli la cui 
metà del perimetro di base sia completamente fuori terra. 


L'edificio scolastico dovrà essere tale da assicurare una 
sua utilizzazione anche da parte degli alunni in stato di 
minorazione fisica. A tale scopo saranno da osservarsi le 
norme emanate dal Servizio tecnico centrale del Ministero 
dei lavori pubblici, contenute nella circolare n: 4809 del 
19 giugno 1968, con gli adattamenti imposti dal particolare 
tipo di edificio cui le presenti norme si riferiscono, ‘e indi 
cati nei capitoli che seguono, relativamente agli spazi per 
la distribuzione (3.8.2) e per i servizi igienico-sanitari 


(392). 


I valori di illuminamento dipendono anche dalla posizione 
dell'edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o pro 
spicienti che potrebbero limitare il flusso luminoso pro- 
veniente dalla volta celeste: per tale ragione non sono 
ammessi cortili chiusi o aperti nei quali si affacciano 
spazi ad uso didattico senza una precisa e motivata ra- 
gione che giustifichi la loro funzione nella configurazione 
dell'organismo architettonico, e che dimostri, attraverso 
il calcolo, il rispetto delle presenti norme per la parte 
riguardante le condizioni dell’illuminazione. Sono invece 
consentiti piccoli patii, negli edifici ad uno o a due piani. 

Per analoga ragione la distanza libera tra le pareti con- 
tenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti 
opposte di altri edifici, o di altre parti di edificio, dovrà 
essere almeno pari ai 4/3 dell’altezza del corpo di fabbrica 
prospiciente; tale distanza non dovrà, comunque, essere 
inferiore a 12 m. 


La distanza libera dovrà risultare anche se gli edifici 
prospicienti siano costruiti, 0 potranno essere costruiti, 
in osservanza di regolamenti edilizi locali all’esterno del- 
l'area della scuola. 


I parametri dimensionali e di superficie, nonchè il numero 
dei locali, dipendono dalle caratteristiche degli stessi, dai 
programmi e dal grado di utilizzazione dei servizi e delle 
attrezzature. 


Nella tabella 3 sono indicati i valori delle superfici gio- 
bali lorde per i vari tipi di scuole. Tali valori, come del 
resto viene sottolineato in nota alla stessa tabella, sono 
orientativi e sono presentati allo scopo di facilitare una 
prima valutazione in sede di programmazione. 


Da tali valori risultano pertanto escluse le superfici rela 
tive a richieste eventuali quali: l'alloggio del custode, l'al- 
loggio per l'insegnante o gli uffici per le direzioni didat- 
tiche (per determinati tipi di scuole elementari), le palestre 
del tipo B in scuole elementari o medie secondo quanto 
previsto al punto 35.1. 


Nella tabella 4 sono prescritte le altezze (nette) standard 
di piano. 
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Nelle tabelle 5 e 12 sono prescritti gli indici standard di 
superficie, e il loro eventuale grado di variabilità, artico- 
lati per categorie di attività: 

i) per attività didattiche (aule normali e, a seconda 
del grado della scuola, spazi per attività interciclo, 
aule speciali, laboratori, ecc.); 

ii) per attività collettive (biblioteca, mensa, spazi per 
attività integrative e parascolastiche); 

iii) per attività. complementari alle attività precedenti 
(uffici, servizi igienici, atrio, percorsi interni, ecc.). 
Sono inoltre prescritti gli standard dimensionali relativi: 
— agli spazi per le attività sportive, espressi in 
termini di valori unitari corrispondenti ad unità 
funzionali ripetibili costituite da spazio pale- 
stra, spogliatoi, servizi, depositi e locali per la 
visita medica; 
— all'abitazione del custode ove richiesta; 
— alla direzione didattica per le scuole elementari 
ove richiesta. 


Nelle medesime tabelle sono inoltre indicati il tipo e il 
numero dei locali, per alcuni dei quali vengono fissate 
dimensioni ottimali. 


3.0.10. Per i tipi di scuole e di istituti non contemplati si fa rin- 


3.1. 
3.10. 


3.1.1. 


vio, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle pre- 
senti norme. 


Caratteristiche degli spazi relativi all'unità pedagogica. 


Generalità. 


La classe costituisce il raggruppamento convenzionale 
previsto dai programmi vigenti per ogni tipo di scuola, ad 
eccezione della scuola materna che è organizzata in sezioni. 
Tale raggruppamento convenzionale tende a trasformarsi 
in altri raggruppamenti determinati non solo in base alla 
età, ma anche in funzione delle attitudini e degli interessi 
di ciascun alunno, sia per quanto concerne le attività pro- 
grammate che quelle libere. Ne consegue che lo spazio 
tradizionalmente chiamato « aula », destinato oggi ad ospi- 
tare la classe, già organizzata per attività, dovrà in futuro 
consentire l’applicarsi di nuove articolazioni di programmi 
e la formazione di nuove unità pedagogiche. 


Ciò premesso, lo spazio destinato all'unità pedagogica 
deve essere concepito in funzione del tipo di scuola (che 
determina quale parte di attività didattica vi si deve svol- 
gere) e del conseguente grado di generalità o di specia- 
lizzazione dell’insegnamento. Inoltre quale che sia il tipo 
di scuola: 


i) deve consentire lo svolgersi completo o parziale 
(ai livelli di informazione, di progetto, di verifica, 
di comunicazione) delle materie di programma da 
parte degli allievi, sia individualmente, sia orga- 
nizzati in gruppi variamente articolati; 

ii) deve poter accogliere nel suo ambito tutti quegli 
arredi e attrezzature per il lavoro individuale, o 
di gruppo, necessari oggi o -prevedibili in futuro, 
in conseguenza di quanto detto (arredi mobili e 
combinabili, attrezzature audiovisive, lavagne lumi- 
nose, laboratori linguistici o macchine per inse- 
gnare, impianti di televisione a circuito chiuso, 
ecc.); 

dii) lo spazio dell'aula è complementare rispetto all’in- 
tero spazio della scuola, in quanto esaurisce solo 
una parte delle attività scolastiche e parascolasti- 
che. Esso, pertanto, non può costituire elemento 
base da. ripetere in serie lungo un corridoio di 
disimpegno, ma dovrà, quanto più possibile, inte- 
grarsi spazialmente con gli altri ambienti, sia di 
rettamente, sia attraverso gli spazi per la distribu- 
zione. 


Nella scuola materna. 
Per la scuola materna, dove l’unità pedagogica è costi- 


tuita dalla sezione, e dove tutte le attività assumono una 
funzione eminentemente educativa e globale, concentrata 


nella unità stessa, gli spazi principali destinati all'unità 
(il cui numero e dimensioni sono prescritti nella tabella 5) 
debbono avere le seguenti caratteristiche: 


i) essere raggruppati in modo che non più di tre 
sezioni usufruiscano degli stessi spazi comuni, salvo 
che per la mensa e la lavanderia. L'organismo 
architettonico relativo ad un numero maggiore di 
sezioni o di edifici dovrà essere organizzato tenen- 
do conto di. quanto sopra; 


ii) dovranno consentire, pur nella ‘integrazione spa- 
ziale di cui al precedente punto 3.10., lo svolgi. 
mento separato delle attività seguenti, che, mal. 
grado la molteplicità dei programmi e dei metodi 
educativi sono state individuate come comuni ad 
ogni programma: 


— attività ordinate (attività che gli scolari svol. 
gono a tavolino o su bancone); 


— attività libere (di carattere motorio o ludico o 
di carattere complementare, ecc.); 

— attività pratiche (indossare o togliersi gli indu- 
menti, piccole operazioni di toletta personale, 
uso dei servizi, mensa, ecc.). 

Poichè la divisione in distinti ordini di attività 
scolastica comporta anche la necessità di separare 
le attività rumorose da quelle più silenziose, ed 
allo scopo di consentire una più libera interpreta. 
zione del programma ed una organizzazione mor- 
folosica adeguata, per le attività prima indicate 
andranno previsti altrettanti gruppi di spazi, diver- 
samente dimensionati e combinati tra loro; 


iii) lo spazio per le attività ordinate deve servire una 
sola sezione, o deve essere opportunamente stu- 
diato per consentire, nella sua forma, una serie 
di possibili variazioni dell'arredo; non sono da 
escludere soluzioni che prevedano forme diverse 
dal parallelepipedo nelle tre dimensioni. Si pos- 
sono prevedere, nel suo ambito, spazi minori, ade- 
guatamente attrezzati, per lo svolgimento di atti 
vità speciali; 

iv) lo spazio per le attività libere può servire una, 
due o tre sezioni; la sua forma non dipende dal 
metodo pedagogico, ma dalle attività di movimento 
o. di partecipazione allo spettacolo che vi si pos- 
sono svolgere; inoltre, qualora sia attiguo allo spa- 
zio per le attività ordinate, la divisione può essere 
mobile per consentire un indifferenziato uso degli 
ambienti, a seconda delle necessità didattiche; 


v) lo spazio per le attività pratiche deve, compatibil- 
mente con lo svolgimento delle sue funzioni, essere 
integrato con lo spazio totale della sezione per le 
sue funzioni pedagogiche ed educative. Esso deve 
essere previsto, possibilmente, in ciascuna sezione, 
e deve comprendere lo spogliatoio, i locali d’igiene 
e ì relativi servizi igienici; 


vi) la mensa può essere collocata in uno spazio a sé 
stante, comune a tutte le sezioni; deve anche es- 
sere prevista una adeguata cucina ed una dispensa, 
opportunamente disimpegnata; lo spazio destinato 
alla mensa potrà essere previsto attiguo a quello 
delle attività libere ed essere da questo separato 
per mezzo di porte scorrevoli, allo scopo di con- 
sentire, eccezionalmente, una sua diversa utilizza- 
zione; 


vii) affinchè: le attività ordinate o quelle libere pos- 
sano svolgersi in parte al chiuso e in parte all’aper- 
to, gli spazi relativi debbono essere in stretta rela- 
zione con lo spazio esterno organizzato all'uopo, 
anche per consentire l'esercizio dell’osservazione e 
della sperimentazione diretta a contatto con la 
natura; esso può essere comune a più sezioni; do- 
ranno, inoltre, essere previsti spazi coperti, ma 
aperti, intesi ad assolvere un compito di media- 
zione ira l’aperto e il chiuso. 


3.1.2. Nella scuola elementare. 


Per la scuola elementaré, dove attualmente le unità 
pedagogiche sono raggruppate in due cicli, il primo com- 
prendente: due classi (prima e seconda) ed il secondo tre 


3.1.3. 


3.14. 
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(terza, quarta. e quinta), e dove la maggior parte delle 
attività si svolgono nell’aula, gli' spazi. debbono avere le 
seguenti caratteristiche: 

1) debbono essere idonei allo svolgimento delle di- 


verse attività ed adeguarsi alle possibilità di varia-|. 


zione degli arredi e delle attrezzature; 


11) può essere prevista una relazione diretta ed una 
continuità spaziale tra unità dello stesso cicio, | 
anche mediante pareti mobili o porte scorrevoli, e | 


attraverso lo spazio da destinarsi ad attività inter- 
ciclo; 

11) il maggior numero -di aule, e, comunque, in. quan- 
tità tale da comprendere almeno il primo ciclo, 
deve essere a diretto. contatto.con lo spazio all'aper- 
to, nel quale si svolgono ie relative attività didat- 
tiche e ricreative; 

1v) gli spazi debbono essere tra loro in organica rela- 
zione, sia nell'ambito dell'intero ciclo, che con.gli 
spazi di disimpegno e con lo spazio comune per 
le attività di interciclo; 

v) lo spazio riservato alle unità pedagogiche costi. 
tuenti 1 cicli, e quello dei disimpegni, debbono 
essere in organica e stretta relazione con gli spazi 
comuni dell'intera scuola, in modo visivo. e spa- 
ziale e tale da eliminare al ‘(massimo disimpegni a 
corridoio. 


Nella scuola secondaria di primo grado (media). 


In tale tipo di scuola, nello spazio dell'unità pedagogica 
si svolgono quelle attività che hanno carattere prevalente- 
mente teorico e che attualmente non usufruiscono di 
attrezzature. specializzate; poichè, però, per la maggiore 
complessità dei metodi di insegnamento, l'arricchimento e 
l'ampliamento dei programmi con nuove. materie ed atti- 


vità facoltative, e l’articolarsi dei gruppi di apprendimento, | 


le unità, pedagogiche presentano nuove necessità, gli spazi 

ad esse riservati debbono avere le seguenti caratteristiche: 

1) conseguire una flessibilità tale, nel loro interno e 

fra essi, da permettere lo svolgersi sia di attività 
individuali che di gruppi di media grandezza; 


1) consentire una facile trasformazione da aula nor- 


male in aula speciale, qualora, in futuro, una ma- 


teria di insegnamento necessiti di una attrezzatura # 


specializzata (ad esempio: l'insegnamento delle lin- 
gue potrà richiedere domani un laboratorio lingui- 
stico, che, una volta installato, trasformerà l'aula 
da normale in speciale); 

iii) essere integrati, spazialmente e visivamente, con 
gli. altri ambienti della scuola, in modo tale che 


siano evitati, per quanto possibile, disimpegni al 


corridoio e simili. 


Nella scuola secondaria di secondo grado. 


In attesa della riforma dell'istruzione secondaria di se- 
condo giado si applicheranno, in via transitoria ed in 


linea di massima, i criteri generali formulati per ia scuola 


media, con l'applicazione delle tabelle 8 -- 12 per quanto 
riguarda gli indici standard di superficie/alunno. 


Si prescrive inoltre che, in vista della necessità di ade- 


« guare gli spazi per le attività didattiche e collettive ai 
nuovi modelli organizzativi che discenderanno dalla pre | 


detta riforma, le partizioni interne consentano una loro 
facile rimozione e il pavimento ed il soffitto siano con- 
tinui al fine di rendere meno onerosi gli interventi di 
ristrutturazione. 


Caratteristiche degli spazi relativi all'insegnamento specia- 
lizzato. 


. Generalità. 


Tenendo conto di quanto detto al punto 3.1. e in parti 


colare in 3.1.3. iii), occorre ulteriormente specificare che | 


lo spazio per l'insegnamento specializzato, di esclusivo uso 


della scuola secondaria di primo e secondo grado, deve 
ospitare attività didattiche che sono ben caratterizzate e] 


definite per tipi di scuole e di insegnamento, e che pos- 
sono essere poste in correlazione sia per particolari esi- 
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genze didattiche, riguardanti singole operazioni, nell’am- 
bito di singole attività, sia per esigenze di coordinamento 
tra le attività stesse. Tali attività sono: 

— attività scientifiche; 

— attività tecniche; : 

— attività artistiche; 
cui corrispondono altrettanti spazi che, a seconda dei tipi 
di scuola, possono essere in correlazione tra loro o subire 
ulieriori specializzazioni per le singole attività. Inoltre gti 
spazi destinati all'insegnamento speciàlizzato per ogni tipo 
di scuola debbono: 

i) essere tali da permettere, nel loro interno, un 
facile svolgimento di ogni materia di programma 
ai livelli di informazione, progettazione, verifica,. 
comunicazione, ai quali corrispondono spazi parti 
colari variamente specializzati, sia per il lavoro 
individualizzato, sia per l'attività di gruppo; 

ii) essere tali da accogliere le ‘attrezzature e gli arredi 
specializzati necessari per ogni attività, in modo' 
da consentire una loro facile rimozione e sostitu- 
zione, qualora la evoluzione della tecnologia e dei 
metodi di insegnamento lo rendessero necessario; 

iii) essere corredati di locali e spazi accessori (studi 
per gli insegnanti, spazi di preparazione, magaz- 
zini, ripostigli, ecc.), necessari per lo svolgimento. 
dei programmi di insegnamento; ove la dimensione 
dell'istituto richieda, per lo stesso insegnamento, 
due aule: speciali, tali spazi saranno comuni ad 
entrambe le aule ed avranno da queste uguale 
accesso diretto; 


iv) essere corredati di necessari impianti di addu- 
zione (gas, elettricità, acqua) e di scarico. 


3.2.1. Nella scuola secondaria di primo grado (media): 


i) per-le osservazioni scientifiche, è: necessario predi- 
sporre uno spazio le cui articolazioni compren- 
dano: 

— un ambiénte per il deposito, mostre ‘e museo e 
per la preparazione del materiale didattico; 

— un ambiente per l'insegnamento, sia teorico che 
pratico, dove le attività possano essere svolte 
individualmente e in gruppi; 


ii 


= 


per le applicazioni tecniche, è necessario: 

— uno spazio di deposito; 

— uno spazio di insegnamento che, per le partico- 
lari esigenze della materia di programma, deve 
contenere arredi e attrezzature per il lavoro ma- 
nuale e tecnico; 


iii) per l'educazione artistica, è necessario un ambiente 
che permetta, nel suo interno, una facile variabi- 
lità nella disposizione degli elementi di arredo, in 
conformità . alle caratteristiche delle materie’ di 
insegnamento, e che sia spaziaimente concepito 
anche per potervi svolgere mostre ed esposizioni; 


iv) per l'educazione musicale è necessario uno spazio 
acusticamente predisposto, che possa contenere 
pianoforte, pianole elettriche ed altri strumenti 
musicali, e un podio che consenta lo svolgersi: di 
attività libere e ritmiche. 

Tale attività, a seconda delle dimensioni della 
scuola, può essere localizzata o negli spazi per te 
attività integrative e parascolastiche o nel palco- 
scenico dell'auditorio o_in ambiente proprio come 
specificato nella tabella n. 7. 


3.2.2. Nella scuola secondaria di secondo grado: 


Data la specializzazione delle singole materie di insegna- 
mento, gli spazi minimi necessari alle attività speciali sono 
stati prescritti, per alcuni tipi di scuola, nelle tabelle 8, 9, 
10, 11, 12. 


Per i tipi di scuola non indicati, oltre a quanto detto in: 
3.0.10., gli spazi necessari saranno precisati dal Capo del.- 
l'istituto che utilizzerà l'edificio, se già designato, ovvero: 
dalle autorità competenti (Direzione generale competente,. 
Provveditorato agli studi, Capi di istituti similari). 
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33. 


341. 


342. 


Inoltre gli spazi per le attività speciali: 

1) dovranno essere talì da servire, se possibile, sia 
per le lezioni teoriche che per le esercitazioni pra 
tiche, e dovranno essere corredati dai seguenti 
ambienti, anche in comune tra più aule di eser- 
citazione: 

— ambiente per la preparazione (solo per le ma- 
terie scientifiche); 


—- studio dell’insegnante; 
— magazzino di deposito (bilance, ecc.); 
— musei, quando servono alle scienze naturali; 


1) dovranno essere forniti di: 

— impianti flessibili e amovibili; di adduzione del 
gas, energia elettrica, acqua, ecc., e di scarico; 

— cappe aspiranti, per le esercitazioni che le richie 
dano; 

— arredi sia fissi che amovibili, quali banconi 
attrezzati per gli insegnanti e per le esercita. 
zioni degli allievi, banchi da lavoro, tavoli, ecc. 


Caratteristiche degli spazi relativi a laboratori e officine. 


Nelle scuole secondarie di secondo grado, le caratteri- 
stiche dei laboratori o delle officine, qualora siano richie- 
sti, saranno precisate di volta in volta dal Capo dell’istituto 
che utilizzerà l’edificio secondo quanto precisato al prece- 
dente punto 3.22. 


. Caratteristiche degli spazi relativi alla comunicazione, alla 


informazione e alle attività parascolastiche e integrative. 


. Generalità. 


Questi spazi comprendono, come nuclei fondamentali, la 
biblioteca e l’auditorio, in cui tutte le attività della scuola, 
sia didattiche o parascolastiche, sia associative, trovano 
un momento di sintesi globale. Essi inoltre, pur garan- 
tendo lo svolgimento delle specifiche funzioni, debbono 
essere tali da integrarsi, visivamente e spazialmente, con 
tutto l'organismo: scolastico. 


Nella scuola elementare. 


Gli spazi per la ‘comunicazione e l'informazione non 
assumono carattere specializzato, ma si configurano: 

1) in uno spazio per le attività collettive di vario tipo, 
quali ginnastica ritmica, musica corale, attività ludi 
che in genere, ecc. e deve, pertanto, essere flessi- 
bile per adattarsi a tali esigenze, ed essere colle- 
gato, anche visivamente, con il resto della scuola, 
in modo da poter essere usato insieme ad altri 
spazi piu specificamente didattici; 
in un ambiente attrezzato a biblioteca, riservato 
agli insegnanti. 


ui) 


Nella scuola secondaria di primo grado (media) e di se- 
condo grado. 


Gli spazi per la comunicazione e l'informazione assu- 
mono un carattere complesso per le attività che vi si svol- 
gono, di tipo non solo didattico, ma anche gestionale, 
parascolastico e associativo, per i rapporti, cioè, che pos- 
sono stabilirsi con la comunità cui la scuola si riferisce. 
Ne deriva che: 

1) nell'edificio scolastico dovrà essere previsto uno 
spazio polivalente per attività didattiche a scala 
di grande gruppo, spettacoli, assemblee, riunioni 
di genitori, ecc.; 
tale spazio deve essere estremamente flessibile, 
per consentire la sua più ampia utilizzazione; può 
essere realizzato mediante aggregazioni di altri 
spazi per attività didattiche di dimensioni inferiori 
© può essere definito come spazio autonomo; 
ambedue le seluzioni possono essere compresenti: 
la prima soluzione ne assicura una migliore frui- 
zione per le attività curricolari, alle quali offre 
uno spazio alternativo di immediata accessibilità; 
la seconda è consigliabile nei centri scolastici poli- 
valenti; 
in questo caso tale attrezzatura, che non dovrà per 
ragioni di funzionalità ed economia superare i 500 
posti, può essere considerata comune alle varie 
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3.5. 


350. 


scuole e sì qualifica come un vero e proprio audi- 
torio assumendo un carattere molto specializzato, 
tale da: 


— garantire le condizioni di sicurezza stabilite 
dalle vigenti norme per la protezione civile ema- 


sata al Miimintana da 
SALO UL IVIZIMOLOI VW 


rale della protezione civile e servizio antincendi; 
garantire la massima flessibilità nel suo interno 
per permettere lo svolgimento, nelle forme più 
varie della vita associata, attraverso attrezzature 
mobili che dividano lo spazio secondo le neces- 
sità, ecc.; 

essere correlato con gli spazi necessari per lo 
svolgimento di attività parascolastiche ed inte- 
grative qualora la dimensione della scuola lo 
renda: necessario; 


essere corredato da tutti quegli ambienti di ser- 
vizio necessari per il suo funzionamento (cabi- 
na di proiezione depositi, ecc.); 

avere un rapido accesso dall'esterno della scuola 


per facilitarne l’uso da parte della comunità 
locale;. 


uu; 


essere dotato di almeno un nucleo di servizi 
igienici. 

ii) la biblioteca deve avere uno spazio tale da per- 
mettere lo svolgimento di tutte le attività indivi 
duali e di gruppo relative all'informazione, alla 
ricerca ed allo scambio dei dati. Detto spazio, non 
necessariamente concentrato in un unico punto 
dell’edificio, può assumere un carattere complesso 
e articolato a seconda delle dimensioni della scuo- 
la o delle necessità derivanti dal contesto in cui 
si inserisce. 


A tale scopo la biblioteca è costituita da: 

uno spazio per i cataloghi o bibliografie, arre- 
dato con classificatori, tavoli per la consulta- 
zione, ecc.; 

uno spazio per il personale della biblioteca 
addetto a svolgere attività di ausilio didattico, 
reperimento, conservazione e manutenzione dei 
materiali (audiovisivi, libri, ecc.) e attività par- 
ticolari, quali sviluppo di microfilms, registra- 
zioni, ecc. Tale spazio dovrà consentire anche i 
rapporti tra gli addetti alla biblioteca e gli in- 
segnanti. Qualora la scuola sia dotata di un 
sistema televisivo a circuito chiuso i locali ne- 
cessari per lo svolgimento dei programmi po- 
tranno essere previsti in tale ambito; 


uno spazio variamente articolato che permetta 
la consultazione e la lettura dei testi; a tale 
scopo dovranno essere previsti: 


— arredi e posti per attività individuali, per 
attività di gruppo e discussioni, per lettura 
di filmine, ascolto di dischi e nastri, ecc.; 

— scaffali per libri disposti in modo da essere 
facilmente accessibili da parte degli allievi 
e senza che sì abbia un traffico fastidioso ai 
lettori. 


iii) inoltre gli spazi per la comunicazione e l'informa- 
zione debbono essere progettati anche tenendo pre- 
senti le esigenze derivanti dai decreti delegati (riu- 
nioni di organi collegiali, di circolo o di istituto); 
tali spazi debbono essere integrati da alcuni locali 
nei quali possono aver luogo tutte quelle attività 
associative, ricreative e culturali che richiedono 
incontri o lavori di gruppo fra studenti, incontri 
scuola-famiglia, ecc, 


Caratteristiche degli spazi per l'educazione fisica e spor- 
tiva e per il servizio sanitario. 


Generalità, 


Tale categoria di spazi dovrà presentare caratteristiche 
e requisiti strettamente correlati al livello scolastico per 
cui vengono realizzate, anche al fine di evitare sotto-utiliz- 
zazioni. 

In tal senso si prevedono tre tipi di palestre: 
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35.1. Palestre. tale scopo i vari impianti relativi a questa parte 


tipo Al - unità da 200 m? più i relativi servizi per scuole 
elementari da 10 a 25 classi, per scuole medie 
da 6 a 20 classi, per scuole secondarie da 10 
a 14 classi. 


tipo A2 - due unità da 200 m? più i relativi servizi per 
scuole medie da 21 a 24 classi, per scuole 
secondarie da 15 a 23 classi. 


tipo BI - palestre regolamentari da 600 m? più i rela 
tivi servizi, aperte anche alla comunità extra- 
scolastica, per scuole secondarie di secondo 
grado (da 24 a 60 classi) (divisibili in tre set- 
tori), 


tipo B2 - palestre come le precedenti con incremento di 
150 m? per spazio per il pubblico e relativi 
servizi Igienici. 


Qualora le amministrazioni competenti rilevino gravi 
carenze nel settore delle attrezzature per l'educazione fisi- 
ca e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati dai 


dell’edificio dovranno poter funzionare indipenden- 
temente dal resto della scuola. 


Gli spazi suddetti dovranno presentare la disponibilità 
alla installazione sulle pareti di attrezzi quali il palco di 
salita, il quadro svedese, ecc.; le sorgenti d'illuminazione 
e aerazione naturale dovranno essere distribuite in modo 
da consentire tale installazione senza alterare gli indici di 
illuminazione previsti (riguardo le finestrature si dovran- 
no sempre prevedere materiali trasparenti con resistenza 
agli urti o con adeguate protezioni). 


In ogni scuola insieme agli spazi per l'educazione fisica 
dovranno essere previsti adeguati locali per il servizio sani- 
tario e per la visita medica e di dimensioni tali da con- 
sentire, nella scuola secondaria, ricerche e studi psicotec- 
nici, e che siano forniti dei'servizi necessari. 


In ogni caso, laddove siano. previsti gli ambulatori, do- 
vranno essere osservate le norme di cui agli articoli 4, 6 
e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- 
bre 1967, n. 1518. 


nuovi interventi di edilizia scolastica si prevede la rea-|3.5.2. Aree di gioco all'aperto: esse dovranno avere le seguenti 
lizzazione di palestre di tipo B anche per scuole elemen- superfici per le attività all'aperto: 
tari .da 10 a 25 classi e per scuole medie da 9 a 24 classi i) per la scuola media: 
e per scuole secondarie da 10 a 23 classi. — pista ‘da 4 0 6 corsie di almeno 100 metri, oltre 
Più precisamente le palestre per i vari tipi di scuole gli spazi partenze ed arrivi; È 
presenteranno: — impianti per il salto in alto ed in lungo; 
una zona destinata agli insegnanti costituita da uno — pedana per il lancio del disco; 
o più ambienti e corredata dai servizi igienico-sanitari e ; . È 
da “na docdia: — campo sportivo polivalente (pallacanestro, pal 
Ù lavolo, pallamano, possibilmente tennis); 
una zona di servizi per gli allievi costituita da spoglia- te Ho: 
toi, locali per servizi igienici e per le docce; l’accesso de- i) per le scuole secondarie di 2° grado: 
gli allievi alla palestra dovrà sempre avvenire dagli spo- — pista da 4 a 6 corsie di almeno 100 metri oltre 
gliatoi; gli spazi per partenze ed arrivi; 
una zona per il servizio sanitario e per la visita me- — impianti per il salto in alto, in lungo e con 
dica ubicata in modo da poter usufruire degli spogliatoi l'asta; . 
e degli altri locali disponibili anche per questa funzione; — pedana per il lancio del peso e del disco; 
una zona destinata a depositi per attrezzi e mate- — campo sportivo polivalente (pallacanestro, pal 
riali vari necessari per la pratica addestrativa e per la lavolo, pallamano, possibilmente tennis). 
manutenzione. Nella progettazione e realizzazione delle suddette aree 
Per quanto attiene più specificatamente le attività e gli dovranno SASSI Presenti i migliori materiali al 
spazi destinati al gioco e alle attività ginniche e sportive fine di rendere la manutenzione agevole ed economica. 
nei vari tipi di palestre si avrà: Per quanto riguarda i campi sportivi polivalenti la pavi- 
i per la scuola elementare la palestra, obbligatoria Tertazione dovrà, inoltre, essere tale da ridurre al mi- 
negli edifici da 10 a 25 classi, può essere di forma nimo i danni conseguenti a cadute. 
non collegata a dimensioni di campi per giochi 
agonistici, in quanto l’attività ginnica che vi si] 36. Caratteristiche degli spazi per la mensa. 
“ni di 3.6.1. La mensa dovrà svolgersi in uno spazio dimensionato in 
R ie oppone atea funzione del numero dei commensali, calcolato tenendo 
vità co À a . presente che i pasti potranno essere consumati in più 
1) per la scuola media le dimensioni e le caratteri turni, convenientemente compresi nel tempo disponibile e 
stiche SONO analoghe mentre si avra un raddoppio che la sua dimensione, compresi i relativi servizi, non do- 
della unità prevista (tipo A2) per Ie scuole da 21 vrà superare i 375 m°. 
a 24 classi, con la possibilità sia di poter creare , “= î 4 : 
su tale superficie di 400 m? un campo regolamen- È possibile, considerando L'eventuale concentramento di 
tare di pallavolo o di minibasket, sia di dividere più scuole, prevedere un unico servizio di: mensa; in que- 
la palestra in due unità da 200 m? per consentire sto caso la superficie afferente viene dedotta dal globale 
l'uso contemporaneo a due gruppi diversi; sem- delle singole scuole. 
pre per la scuola media, in alternativa all'unità da Inoltre lo spazio per la mensa potrà anche costituire un 
200 m° raddoppiata è consentita la realizzazione ambiente isolato ed in questo caso la superficie afferente, 
di una unità Al ed una unità con vasca di almeno con le relative funzioni, verrà ridistribuita all’interno del- 
m 12,50x6x0,80 per l'apprendimento e la pratica l’organizzazione degli spazi didattici con un criterio di 
del nuoto elementare; polifunzionalità. 
11) nelle scuole secondarie di secondo grado le dimen- 
sioni e le caratteristiche della palestra dovranno |3-6.2. A servizio dello spazio per la mensa si deve prevedere: 


essere tali da poter contenere un campo rego- 
lamentare di pallacanestro, secondo le norme 
CONI-FIP. 


Poiché la palestra potrebbe essere disponibile 
all'uso della comunità extra-scolastica (oltre, natu- 
ralmente, a quello delle altre scuole) è importante 
che la sua relazione con l’organismo scolastico sia 
tale da consentire un accesso praticamente indi- 
pendente, anche in previsione di uso in orario non 
scolastico, e con ia possibilità di escludere l’accesso 
agli spazi più propriamente didattici; sempre a 


i) un locale cucina di dimensioni e forma tale da 
permettere lo svolgimento in modo razionale delle 
funzioni cui è destinata (preparazione, cottura, 

ecc.) e di poter accogliere le attrezzature necessa- 


rie all'uopo; 


una dispensa per la conservazione delle derrate 
anche in frigorifero, possibilmente con accesso 
proprio dall'interno; 


li) 


iii) un’anticucina e un locale per lavaggio delle stovi- 


glie; 


10 


3.6.3. 


3.7. 
3.74. 
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1v) uno spogliatoio, doccia e servizi igienici per il per- 
sonale addetto, separati con idonei disimpegni dai 
locali precedenti; 

v) uno spazio per la pulizia degli allievi, corredato di 
iavabi. 

Le amministrazioni competenti potranno comunque pre- 
vedere un servizio centralizzato per la preparazione dei 
cibi ed in tal caso i locali di cui aì punti i), ii) e iv) 
potranno essere im parte o totalmente eliminati, mentre il 
locale di cui al punto ii) dovrà avere un accesso diretto 
dall'esterno. 


Data la natura dei locali richicsti, particolare cura dovrà 
essere posta nella scelta dei materiali e degli impianti 
tecnologici atti a garantire, in stretta relazione con i requi- 
siti clell’igiene, losservanza delle norme relative alle con- 
dizioni di abitabilità. 


Caratteristiche degli spazì per l'amministrazione. 


41 nucleo per la direzione e l'amministrazione della scuola, 


presenie nelle scuolc elementari, quando vi sia direzione’ 


didattica, ed in ogni scuola secondaria, dovrà essere ubi- 
cato possibilmente al piano terreno e comprenderà: 


i) l'ufficio del preside (o del direttore), con annessa 
sala di aspetto, ubicato in posizione possibilmente 
baricentrica; 

uno o più locali per ia segreteria e l’archivio; la 
segreteria dovrà permettere un contatto con’ il 
pubblico attraverso banconi od altro; 

sala per gli insegnanti, atta a contenere anche gli 
scaffali dei docenti, ed a consentire le riunioni del 
consiglio d'istituto; 

servizi igienici e spogliatoio per la presìderza- e 
per gli insegnanti. 


11) 


Vv) 


3.8. Caraiteristiche degli spazi per la distribuzione. 


3.80. 


3:8.1. 


338.2. 


Generalità. 

In ogni tipo di scuola gli spazi per la distribuzione de- 
vranno assumere la funzione sia di collegamento tra tuttì 
quegli spazi e locali dell'edificio che, per la loro attività, 
non possono essere interdipendenti nei riguardi dell’acces- 
so, che di tessuto connettivo e interattivo, visivo e spa- 
ziale, di tutto l'organismo architettonico (ad esempio: con 
l'affaccio continuo verso gli spazi posti a diverso livello, 
con l'integrazione di parti dell'organismo, con il conside 
rare la scala non solamente come mezzo per passare da 
un piano all’aitro, ma come strumento di mediazione 
spaziale, ecc.); essi debbono consentire, nelle varie arti- 
colazioni, rapporti di scambio non formalizzati tra tutti 
“1 fruitori della scuola e permettere la collocazione di arredi 
ed attrezzature particolari, quali vetrine, arredi per colle- 
zioni, arredi mobili, posti di lavoro individuali. 


La distribuzione verticale in edifici a più piani dovrà es- 
sere assicurata da almeno una scala normale e da una 
scala di sicurezza, posta all’esterno dell’edificio. 


Ai finì del flusso degli alunni, le scale devono: 


1) essere in numero tale da consentire che ciascuna 
scala, esclusa quella di sicurezza, serva di regola 
a non pru di 10 aule per ogni piano al di sopra del 
prano terreno; 


avere la larghezza della rampa pari a 0,5 cm per 
ogni «allievo che ne usufruisce e comunque non in- 
feriore a 1,20 m e non superiore a 2 m; 

avere i ripiani di larghezza pari a circa una volta 
e un quarto quella delle rampe medesime; 

i) avere i gradini di forma rettangolare di altezza non 


superiore a 16 cm e di pedata non inferiore a 
30 cm; 


1)) 


111) 


v) essere previste con ogni possibile accorgimento al 
fine di evitare incidenti. 


Allo scopo di assicurare anche ai mmorati fisici l’uso 
mdiscriminato dei locali scolastici, ie scuole con più di 
un piano dovranno essere munite di ascensore tale da 
poter conienere una sedia a ruote ed un accompagnato- 


3.8.3 


39. 


39.1. 


re, nel rispetto delle norme E.N.P.I. L'adozione di rampe 
prevista dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 
n. 4809 del 19 giugno 1968, è in tal caso, facoltativa. 


Qualora gli spazi per la distribuzione ‘orizzontale assu 
mano l'aspetto di corridoi di disimpegno di locali ad uso 
degli allievi, essi dovranno avere larghezza non inferiore 
a 2 m; nel caso che in essi siano ubicati gli spogliatoi, 
la larghezza dovrà essere non inferiore a 2,50 m. 


Caratteristiche degli spazi per i servizi igienico-sanitari e 
per gli spogliatoi. 


Servizi igienico-sanitari. Essi debbono avere le seguenti 
caratteristiche: 


i) il numero di vasi per gli alunni dovrà essere di 3 
per ogni sezione per le scuole materne e di 1 per 
classe per gli altri tipì di scuole, oltre alcuni vasi 
supplementari per servire gli spazi lontani dalle 
aule. Il locale che contiene le latrine e le antilatri- 
ne deve essere illuminato ed aeratò direttamente. 
Possono essere installati efficienti impianti di acra- 
zione e ventilazione in sostituzione’ della aerazione 
diretta nell’antilatrina; 


le latrine debbono: 


— essere separate per sesso, salvo che per la scuo- 
ia materna; 
— essere protette dai raggi diretti del sole, specie 
nelle regioni più calde; 
essere costituite da box, le cui pareti divisorie 
siano alte, salvo che per la scuola materna, non 
meno di 2,10 m e non più di 2,30 m; 
avere le porte apribili verso l'esterno della la- 
trina, sollevate dal pavimento e munite di chiu- 
sura dall'interno, salvo che per la scuola ma- 
terna tale però che si possano aprire dall’ester 
no, in caso di emergenza; 
avere impianti col sistema a caduta d’acqua 
con cassetta dì lavaggio 0 altro tipo equivalen- 
te, purchè dotato di scarico automatico 0 co- 
mandato; 
avere le colonne di scarico munite di canne di 
ventilazione, prolungate al di sopra della co- 
pertura; 
avere le colonne di scarichi dei servizi igienici 
dimensionate in relazione agli apparecchi utiliz- 
zati, con possibilità di ispezioni immediate; 
avere, preferibilmente, vasi del tipo misto a 
tazza allungata (a barchetta) e con poggiapiedi 
per essere usati anche alla turca; e dotati, inol- 
tre, al piede della colonna di scarico, di un poz- 
zetto formante chiusura idraulica; 


nel locale che contiene ie latrine, se destinato ai 
maschi, saranno di norma collocati anche glì ori- 
natoi, con opportuna schermatura tra l'uno e l'al 
tro. I: lavabi e gli eventuali lavapiedi debbono es- 
sere ad acqua grondante. Le fontanelle per bere, 
| ubicate nei punti più accessibili, o nell’antilatrina, 
debbono essere dotati di acqua sicuramente pota- 
bile, erogata a getto parabolico. 


ii) 


iv) il locale latrine dovrà essere munito, sul pavimen- 
to, di un chiusino di scarico a sifone, ispezionabile 
e di una presa d’acqua con rubinetto portagom- 
ma per l'attacco di una lancia per l’effcito di 
acqua; 

v) le docce possono essere, tutte o in parte, ubicate 
nel nucleo dei servizi igienico-sanitari della pale- 
stra; esse debbono essere singole e munite di anti 
doccia singolo per i vestiti e per l’asciugamano. 
Esse debbono essere del tipo col piatto a vaschet- 
ia e inoltre l'erogazione dell’acqua deve avvenire, 
previa miscelazione automatica e regolabile, tra 
calda e fredda, attraverso un soffione inclinato col- 
locato in modo da investire non la testa, ma le 
spalle dell'allievo, che possa servire anche per il 
solo lavaggio deì piedi. 


392. 


401. 


4.0.2. 


403. 
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In relazione alla norma di cui èl punto 2.3.3. (locali igie- 
nici) della circolare del Ministero dei lavori pubblici nu- 
mero 4809 del 19 giugno 1968, ogni scuola dovrà essere 
dotata di un gabinetto per piano avente le dimensioni mi- 
nime di 1,80 x 1,80 m, attrezzato come specificato dalla cita- 
ta norma, salvo che per i corrimani, che potranno esse- 
re installati qualora se ne presenti la necessità. 


. Spogliatoi. 


Nel caso che la scuola disponga di appositi locali ad uso 
di spogliatoi, questi debbono avere la larghezza minima di 


1,60 m. 


. NORME RELATIVE ALL'ARREDAMENTO ED ALLE ATTREZZATURE. 


. Generalità. 


Tutti i locali o spazi della scuola dovranno essere dotati: 


1) dell'arredamento e delle attrezzature necessarie ed 
indispensabili per assicurare lo svolgimento delle 
attività didattiche (ai livelli di informazione, ricer- 
ca, progetto, comunicazione e verifica) e delle atti- 
vità integrative o parascolastiche previste dai vari 
tipi di scuola; 

11) delle attrezzature per l'educazione fisica; 

11) dei sussidi audiovisivi. 


Le caratteristiche (tipo, forma e dimensioni) degli oggetti 
che costituiscono l'arredamento e le attrezzature dipen- 
dono: 


1) dal tipo di scuola, dall’età e dalle esigenze psico- 
biologiche degli alunni; 

11) dalle attività e dalle operazioni che essi debbono 
consentire; 

11) dalle esigenze del lavoro individuale e di gruppo; 

1v) dalle esigenze della -flessibilità, combinabilità e tra- 
sportabilità (o meno) cui gli arredi e le attrezzatu- 
re debbono rispondere; 

v) dalle esigenze di una normalizzazione e standar- 
dizzazione tipologica e dimensionale. 


Sono da intendersi facenti parte dell'arredamento quegli 
oggetti (arredi) fissi o mobili che: 

1) consentono, sul loro piano e sulla loro superficie, 
di esplicare una azione o una attività didattica, 0 
amministrativa, o comunque a servizio dei frequen- 
tatorì della scuola, con o senza attrezzature o sus- 
sidi didattici (tavoli, tavoli da disegno, di lettura o 
per la mensa, ecc., cattedre, scrivanie, banconi sem- 
plici di chimica o fisica, banchi per lavori in le 
gno o in ferro od altro, cavalletti per dipingere o 
per scolpire, lavagne, superfici per appendere dise- 
gni od altro, tavoli da cucina, ecc.); 
servono da appoggio ad una normale o particola- 
re attrezzatura, o sussidio didattico (banconi per 
piccole attrezzature meccaniche di lavorazione, 
banconi per bilance, per prove elettriche, ecc., tavo- 


11) 


40.4. 


4.1. 
41.1. 


4.12. 


Il 


li per macchine da scrivere, contabili, ecc., tavoli 
per sussidi audiovisivi o per macchine per inse 
gnare, ecc.); 

servono per conservare, a breve o a lungo termi. 

ne, oggetti o materiali di proprietà, o in uso, degli 

alunni e degli insegnanti, o, in genere, di chi usu- 
fruisce dei locali della scuola (attaccapanni o ar- 
madietti spogliatoio, armadi, armadietti individua- 

li per gli alunni, armadi per magazzini o dispense, 

scaffali per libri, vetrine per mostre, ecc.); 

iv) consentono l’esplicarsì delle funzioni di cui ai pre 
cedenti punti i) ed ii) e servono, al tempo stes- 
so, per le funzioni di cui al precedente punto iii) 
(banconi per fisica o chimica con cassetti e scaf- 
fali sottostanti, tavoli - con cassetti o sottopiani, 
carrelli, pareti attrezzate ad armadi e lavagne ecc.; 


servono per adoperare gli arredi di cui ai preceden- 
ti punti i), ii) e iv) o per partecipare ad un'attività 
didattica (sedie, sgabelli, poltroncine da audito- 
rio, ecc.). 


iii) 


v) 


Il Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza di 
quanto contenuto nelle presenti norme, indicherà con suc- 
cessive disposizioni le caratteristiche degli arredi, se non 
appresso descritti, e delle attrezzature, per tipi di scuole 
e di attività. 

Tali caratteristiche potranno essere oggetto di normati- 
va da parte dell’UNI. In questo caso, prima che le norme 
siano rese esecutive, dovranno essere sottoposte all’appro- 
vazione del Ministero della pubblica istruzione. 


Caratteristiche degli arredi. 


Arredamento dell'unità pedagogica. 


. Per quanto riguarda l'arredamento necessario. all'unità 
pedagogica negli spazi per insegnamenti non specializzati 
(aule normali) delle scuole elementari e secondarie di 1° 
e 2° grado, e nello spazio per le attività ordinate della scuo- 
la materna, esso dovrà essere previsto di forma e di di- 
mensioni adeguati alle varie classi di età degli alunni ed 
al tipo di scuola: tavoli e sedie per gli alunni, tavoli e 
sedie per l'insegnante, lavagne, armadi (o pareti attrezzate 
contenenti armadi) per la biblioteca di classe (nella scuo- 
la elementare e secondaria di 1° grado), per la custodia 
del materiale didattico di uso quotidiano, schermo mobile 
per proiezioni, eventuale lavagna luminosa, apparecchi per 
proiezione di diapositive e filmine compreso il cavalletto 
e tavolo reggiproiettore. 


Le caratteristiche e le dimensioni da osservarsi per i ta- 
voli rettangolari e per le sedie degli alunni e degli inse 
gnanti, e per le lavagne, sono quelle di cui alle horme UNI. 
Non sono. da escludersi, specie nella scuola materna ed 
elementare, forme del piano del tavolo per gli alunni di- 
verse dal rettangolo o dal quadrato, sempre tenendò pre- 
sente, però, l'osservanza della norma relativa alla combi- 
nabilità di tali arredi per consentire attività di gruppo 
variamente articolate. 


Allo scopo di evitare gli effetti di abbagliamento per ri- 
flessione le superfici di lavoro dovranno: rispondere alla 
norma di cui al punto 5.24. 
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TABELLA 1 
Riferimento al iesto 1.13. 1.22. 


DISTANZE E TEMPI DI PERCORRENZA MASSIMI. DIMENSIONE MINIMA E MASSIMA DELL'EDIFICIO 


TiPo DI SCUOLA 


Scuole Scuole Scuole Scuole . 
materne elementari medie secondarie 
superiori 
Distanze massime (a piedi), . E 4 : sita .m 300 - 500 1000 — 
Tempi di percorrenza massima (con mezzi di trasporto) —_ 15 minuti 15 30 minuti | 20 - 45 minuti 
Dimensioni dell'edificio: 
. Numero alunnî Da a ef: 270 625 720 1500 
2 Massima Numero sezioni o classi Ra ì 9 sez. 25 cì. 24 cl. 60 cl. 
20 Numero alunni da o 15 75 150 250 
Minima {Numero sezioni o classi 5 - 3 sez. 5 cl. 6 cl. 10 cl. 
TABELLA 2 


Riferimento al testo 2.1.2. 


AMPIEZZA MINIMA DELL'AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO 
PER TIPI DI SCUOLE E PER NUMERO DI CLASSI 


| 


Liceo classico, Liceo scientifico, 
Istituto magistrale, Istituto tecnico 


Nuinelo . Scuola maierna l Scuoja ciementare Scuola media commerciale (*) e Istituto tecnico 
classi per geometri (**) 
o ta 
sa GE Pe - mi" | FRATE per o zii Pe SIuanA | spende ter casse io Saune a per casse Ea sodo 
m? m? mm? m 

1 17500 Î 1.500 Ù s = ei _ _ ! 

2 1.500 750 25 —_ — — 

3 2.250 750 25. —_ Le _ 

4 3.000 750 25 |. — — — 

5 3.750" 750 25° 2.295 459 18,33 

6 4.500 250 25 2.755 459 18,33 

7 5.250 750 25 3.215 459 18,33 

8 6.000 . 750 | 25 3.675 459 18,33 

9 6.750 750 25 4.330 459 18,33 

10 —_ _ — 5.670 567 22,71 

ll FE: _ _ 6.140 558 22,32 

12 _ —_ —_ 6.590 549 21,96 

13 — — _ 7.060 543 21,72 

14 _ — —_ 7.520 537 21,48 

15 _ _ _ 7.965 531 21,24 

16 _ _ _ 8.430 527 21,08 

17 SS —_ si 8.875 522 20,88 

18 a _ — 9.340 519 20,76 

19 = — —_ 9.805 516 | 20,64 

20 — _ —_ 10.260 513 20,52 

21 _ —_ _ 10.710 510 20,40 

22 — —_ _ 11.155 507 | 20,28 

23 _ —_ — 11.615 505 20,20 

24 — _ — 12.095 .|. 504 20,16 

25 _ _ _ 12.550 502 20,08 

30 _ SHE = 2 i za 

35 —_ — dla Pe Za Ca 

40 _ = e = Lo: = 

50 —_ — = = Rea = 

- 60 SIE a SER RS DA sr 


(* ) 1-m? in più per alunno o 25 m? in più per classe. 
(**) 3 m? in più per alunno o 725 m? in più per classe. 
Per alloggio custode 250 m? in più. 
Per direzione didattica 300 m? in più. 
Per palestra di tipo 8 (al posto della palestra di tipo A) 1500 m? in più. 
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TageLLa 3/A 
SUPERFICI LORDE PER SEZIONE, PER CLASSE, PER ALUNNO 
A seconda del tipo di scuola: per sezione fino a 30 alunni, per classe fino a 25 alunni comprensive di tutti i locali dell'edi- 


ficio e delle murature, considerate le palestre di tipo A, e A, a seconda dei casi, ed esclusi l'alloggio del custode, l'alloggio 
per l'insegnante, gli uffici per le direzioni didattiche e le palestre del tipo B (riferimento 354). 


Scuoia MATERNA 


Numero Numero 
enica arnicai m?/sezione m?/alunno 
3 90 210 7.00 
4 120 203 6.77 
5 150 202 6.73 
6 180 200 6.67 
7 210 199 i 6.63 
8 240 199 6.63 
9 270 198 6.06 
e SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA MEDIA 
pl ne 
m?/classa. m?/alunno - m?/classe m?/alunno 
5 125 153 6,11 _ —_ 
6 150 _ - 275,50 11,02 
7 175 _ _ cp a. 
8 200 i —_ i _ _ _ 
9 225 — — 240,25 9,61 
10 250 189 7,56 => SE 
Il 275 = n E Ta 
12 300 _ _ 219,50 8,78 
13 325 _ _ —_ _ 
14 350 _ _ _. _ 
15 375 177 7,08 212,50 T. 8,50 
16 400 = = = °° 
17 425 —_ _ - _ 
18 450 — _ 202,50 8,10 
19 415 _ _ = _ 
20 500 171 6,84 _ = 
21 525 _ _ 211,25 8,45 
‘22 > 550 —_ — _ — 
23 575 — — — - 
24 600 _ —. 201,50 8,06 


25 625 167 6,68 = > 
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TageLta 3/B 
SUPERFICI LORDE PER CLASSE E PER ALUNNO 


Per classi fino a 25 alunni, comprensive di tutti i locali dell'edificio e delle murature 
considerate le palestre tipo Al, A2 e B1 a seconda dei casi, escluso l'alloggio del custode 


sc du LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO ISTITUTO MAGISTRALE ARtRRUTO IEOno) pts SA I eoo 
classi uni. |a _—=rene ee rn 
m?/classe m?/al. m?/classe m?/al. m?/classe m?/al. m?/classe m?/al. m?/classe m?/al. 
10 250 242 9,70 261 10,45 = Da 269 10,76 307 12,28 
ll 275 — —_ —_ —_ —_ _ = — _ Pa 
12 300 _ —_ —_ — 241 9,65 _ —_ — si 
13 325 —_ — —_ — _ —_ — _ — — 
14 350 —_ _ —_ — - _ —_ —_ _ — —_ 
15 375 229 9,17 253 10,13 se = 270 10,82 294 11,76 
16 400 za —_ — —_ 240 9,59 —_ _ — _ 
17 425 _ — = = se — = — _ Li 
18 450 _ —_ —_ = _ _ >; - = SA 
19 475 _ —_ _ Pe _ —_ È _ se DA 
20 500 Ma 8,60 255 10,20 227 9,08 231 9,23 257 | 10,28 
24 525 _ 1 — Zu —_ 
22 550 — —_ _ da — Des SDA i aa Tu 
23 575 —_ — — — _ _ — — _ 
24 600 —_ — —_ _ 220 8,80 —_ _ —_ —_ 
25 625 206 8,23 239 9,56 —_ = - 227 9,09 271 10,86 
26 650 — _ _ pos = _ dar = = ua 
27 675 — — —_ — — —_ —_ — — — 
28 700 _ — —_ —_ ZI}: 8,65 —_ — _ — 
29 725 —_ _ _ se E, _ e a Ca ea: 
30 750 195 7,80 219 8,76 _ = 209 8,37 251 10,03 
31 775 _ sa _ = — = & _ dii = 
32 800 _ —_ _ a 215 8,60 _ _ pe se 
33 825 —_ =. sE = = = = = = 
3: 850 _ — | _ — —_ _ pa _ = = 
35 875 197 7,87 215 8,63 fa asi 196 7,82 251 10,02 
36 900 _ _ sE _ 204 8,17 _ _ _ = 
37 925 _ _ = = _. in i —_ = pa 
38 950 — _ se = de _ DS _ <= => 
39 975 _ _ _ de = I Me = = = 
40 1000 187 7,48 209 8,36 195” 7,82 190 7,62 250 9,98 
50 1250 176 7,03 221 7,86 ssi = 178 7,14 229 9,17 


60 1500 166 6,65 183 7,33 _ se 168 6,73 215 8,62 
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TapeLcA 4 


Riferimento al testo 308. 


NORME SULLE ALTEZZE DI PIANO (INTERNE) 


TIPO DI SPAZIO 


Spazi per l'unità pedagogica (classe) . . . 


Parti per il lavoro di gruppo . . ... . 


Spazi per l'insegnamento specializzato . . 


Se con gradinate: nella parte più bassa . 


Spazi per laboratori e officine . . . +. . 


Altezza minima 
richiesta: 


300 
240 


300 
240 


Note 


Con soffitto piano. Nel caso di soffitto incli- 
nato altezza min. 270. 


Con pavimento e soffitto piano. 


Secondo le prescrizioni particolari. 


Spazi per la. comunicazione e l'informazione: 


zona per carrels . ... 6... è 


ii) auditorio, e sala attività integrative: 
Se con gradinate: Nella parte più bassa . 
Nella. parte più alta 


Senza gradinate >. L00600 000 


i) biblioteca: . LL... 640 


300. 


210 


240 
420 


420 


Spazi per l'educazione fisica: 


palestra tipo A... 6 + 


palestra tipo B. .. L06006. 68 06000008 


Spazi per la distribuzione . SER 


240 


Spazi amministrativi e visita medica . . 


Spazi per ta mensa: 


b) negli altri casi |... 0.0... 


a) se in nicchia fino a 30/35 m? di superficie . 
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e one nente n SED PRI SE ao = 


Pei daaieni ie mino rn 


TageLLa 5 
INDICI STANDARD DI SUPERFICIE: SCUOLA MATERNA 
(il valore tra parentesi esprime il numero dei locali relativi agli spazi descritti) 
n sioni n. o n. argini as) 
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI D. alunni n Alunni n. Alunni 
m?/al. m?/al. m?/al. 
Spazi per attività ordinate: 
— per attività a tavolino... ......0.. + 1,80 (1) 1,80 (2) 1,80 (3) 
— per attività speciali . ....... diano 0,60 (2) 0,45 (3) 0,40 (4) 
2 Spazi per attività libere: 1,00 0,92 | 
Spazi per attività pratiche: i 
3 — spogliatoio =... + +» 00 0000 000 000 0,50 (1) 0,50 (2) 0,50 (3) 
— locali lavabi e servizi igienici . . .. . MS 0,67 (1) 0,67 (2) 0,67 (2-3) 
— deposito ..0L0L06 4600 0 0.13 (1) 0,13 (1) 0,13 (1-2) 
Spazi per la mensa: 
4 — mensa (29) LL Le e 0,67 (1) 0,40 (1) 0,40 (1) 
— cucina, anticucina, ecc. (30 m? fissi per ogni scuola) . 1,00 0,50 0,35 
Assistenza: 
5 — stanza per l'assistente (15 m? fissi per ogni scuola) . 0,50 0,25 0,17 
— spogliatoio e servizi igienici insegnante (6 m? fissi 
per ogni SCUOla) LL... v806 6000 0,20 0,10 0,07 
— piccola lavanderia (4 m? fissi per ogni scuola) . . . 0,13 0,07 0,04 
Indice di superficie netta globale... ... 6... 8,24 7,12 6,65 
———_—_@»—___—_—r—_—r_—_—_—————-_—-———— ——___—_____—_—_—_t_—___————_—___—ÈÈ————— 
Somma indici parziali . LL... AA 7,20 5,79 5,41 
Connettivo e servizi LL... 1,04 1,33 1,24 
Connettivo e servizi / Sup. totale netta per cento . . . . 13% 19% 19% 


Note: (1*) Le scuole fino a 9 sezioni si otterranno come combinazione di quelle riportate in tabella. 
(2*) Con l'ipotesi del doppio turno di refezione. 
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PRC 


TABELLA 6 


INDICI STANDARD DI SUPERFICIE: SCUOLA ELEMENTARE 
i ______=EETEETEOMLMTT_TOT_T===-T—-"="T—-—7—-=—==%=T—-—-+—--—x%<=<x—*—*ltàk*Xxx*X*« w«-T3 


DESCRIZIONE ATTIVITA* m?/alunno 
Attività didattiche; 
I —- attività normali 0.060 +06 644 i 1.80 
— attività interciclo 2/2 +0 664 0.64 
Indice di superficie totale riferito alle attività didattiche . . +. +. +. +. min. 2.44 
max 2.70 


Attività collettive: 
2| —- attività integrative e parascolastiche 0.00.60 60060060060 00004» 0.40 
—- mensa e relativi servizi (1*) . . +. +. è. + © 3 civ dn è 0.70 
3 Attività complementari: 
—- biblioteca imsegnanti LL. +0 6084644400 0.13 
Indice di «superficie netta globale . . one ie, na La se nta le 5.21 
Indice di superficie max, netta globale . * Ò e . . Ù Ù 0 . . . 5.58 


min. z 

max 3.93 
Connettivo e servizi igienici (42% della somma precedente)... +. +». +. min. 1.54 

max 1.65 


pi sign ae fa ge ue e LR La e a de 


4 Spazi per l'educazione fisica: 


Palestra, servizi palestra, ecc. Tipo Ai: 330 m? (da 10 a 25 classi) 


n 


Alloggio custode (se richiesto): 80 m? netti 


6 Spazi ‘per la direzione didattica (se richiesti: 10 m? netti 


Note: (1") Con l'ipotesi del doppio turno di refezione.. 
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630 m? netti 


TageLLA 7 
INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA: SCUOLA MEDIA 
n. classi n. classi n. classi n. classi n. classi n. ‘classi n. classi 
6 9 12 15 18 21 4 
esca iIoNA DIGI SPAbt n. SIDE n. QIUnA: n. ui n. QD n. alunni n. alunni n. alunni 
oant/al. | cosa. | essa. | t/a. | mat | ma | mira. 
oppure m2?‘ oppure m? oppure m? oppure m? oppure m? oppure m? oppure ra? 
Attività didattiche: 
| — attività normali . . . . +. 1.80 1.80 1.80 1.8 1.80 1.80 1.80 
— attività speciali . . . . - 1.00 0.80 0.76 0.80 0.80 0.68 i 0.60 
li _ attività musicali . . . . 0.24 ‘0.18 0.13 0.il 0.10 0.10 0.10 
Indice di superficie totale rife- 
rito alle attività didattiche 
min. 3.04 - 2.78 2 69 2.71 2.70 2.58 2.50 
max 
3.19 3.19 3.08 3.10 3.02 2.95 2.85 
Attività collettive: 
5 — attività integrative e para- 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
scolastiche 
— biblioteca alunni . . . . 0.40 0.27 0.23 È 0.20 0.17 0.17 0.15 
mensa e relativi servizi (15 0.59 0.50 Î 0.50 9.50 d 50 0.50 | 0.50 
Attività complementari: 
3 — atrio dre a a ae 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
— uffici, ecc. 0.90 0.60 0.45 0.42 0.37 0.34 0.28 
Indice di superficie netta globale 7.89 6.93 6.53 6.48 6.35 6.10 5.92 
Indice di superficie max nettal. 8.10 7.50 7.08 7.03 6.80 6.62 6.41 
globale 
Somma indici parziali . . min. 5.64 4.95 ‘4.67 4.63 4.54 4:36 4.23 
max 5.79 5.36 5.06 ‘5.02 4.85 4.73 4.58 
Connettivo e servizi igienici 
(40% della somma precedente) 
min. 2.25 1.98 1.86 1.85 1.81 1.74 1.69 
max 2.31 2.14 2.02 2.01 1.94 1.89 1.83 
4 Spazi per l'educazione fisica: 
Palestra, servizi palestra, ecc tipo A, 315 m° netti tipo A 


5 Alloggio per il custode (se ri 
chiesto) LL... 50 m?° netti 


Note: (1*) Con l'ipotesi del 70% di partecipanti e del doppio turno di refezione. 
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TapeLca 8 
INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA: LICEO CLASSICO 
(il valore tra parentesi esprime il numero di moltiplicazione dei reparti relativi agli spazi descritti) 
n. classi | n. classi | n. classi | n. classi n. classi n. classi | n. classi | n. classi n. classi 
0 15 Ri) 25 30 35 40 50 60 
DE RIIONE Dddii eri n. DINI n. aiunni n, = a n. gluon n. alunni ù. guuilai n. CERI n. Ecc Un. a 
mi/al. m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. 
oppure m?} oppure m? | oppure m? | oppure m?| oppure m?| oppure m?| oppure m? | oppure m? | oppure m? 
Attività didattiche: 
| — attività normali . .... 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 


— attività speciali . . . . . 1.36 0.96 0.88 0.70 0.59 0.86 0.75 0.70 | 0.59 


fisica: iis ci ni a 180 m?(1)|180 m?(1)|180 0 m°( (1){180 m?(1)|180 m° (1)|360 m?(2)1360 m?(2)|360 m* (2)360 m? (2) 
chimica e scienze naturali [180 m?;1){160 m?(1){260 m?(2){260 m?({2){260 m?(2)390 m? (3)1390 m?(3)|520 1m?(4)520 m° 54) 


scolastiche 


0.27 0.27 0.26 0,26 0.24 0.24 


0.50 [375 375 375 : 375 375 
m? (0.50) | m? (0. 42)| m? (0.38) | m? (0.30)] m? (0.25) 


— biblioteca alunni . . . . 0.40 


— mensa e relativi servizi (1*) 0.50 


Attività complementari; 


— atrio ......- . 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 


— uffici, ecc. . .. .. è E 0.50 


Attività collettive: 
2 — attività integrative e para- 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
= Lkkkkkkk = Jeez 0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.17 


Indice di superficie netta globale 7.72 6.81 6.70 6.30 6.11 6.34 6.10 5.85 5.61 


Somma indici parziali . . . . 5.52 | 4.87 4.79 4.50 4.37 4.53 4.36 4.18 4.01 
Connettivo e servizi igienici 
(40% della somma precedente) 2.20 1.94 1.91 1.80 1.74 1.81 1.74 1.67 1.60 


n —___ _ —e'_[_— n ——_T___________—_+_ e e ___r 


Spazi per l'educazione fisica: 


Palestra, servizi palestra, ecc. tipo A, | tipo A, tipo Bj 
315 630 m? netti 830 m? netti 
m? netti 


__  —_ PT T—__—__T—————tP_————————— —————— "rc ltttet1eeetteée+rZmTmmtat_ 


5 Alloggio per il custode (se ri 80 m? netti 
chiesto) 


Note: (1*) Con l'ipotesi dell'80% di partecipanti e del doppio turno di refezione; per le scuole con più di 25 classi la superficie di 375 m? è stata 
prevista fissa in funzione del diverso sistema gestionale, 
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TABELLA 9 
INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA: LICEO SCIENTIFICO 


(il valore tra parentesi esprime il numero di moltiplicazione dei reparti relativi agli spazi descritti) 


* n. classi | n. classi { n. classi | n. classi | n. ciassi | n. ciassi | n. classi | n. classi | n. classi 
10 15 20 25 30 35 4 50 60 


DESCRIZIONE DEGLI SPAZI n. TONI n. QlUSAI n. giuani n UTI n. alunni n. punni n. nta n. Foa o. pilunoi 
m'/al. m?/al. m?/al. m?/al. ro?/al. m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. 


oppure ra? | oppure m? | oppure m? | oppure m?| oppure m°| oppure m? | oppure m? | oppure m?| oppure m? 


Attività didattiche: 


—- attività normali . . . .. 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96. 1.96 1.96 -1.96 ‘1.96. 

—- attività speciali . .... 1.76 1.44 1.84 1.47 1.23 1.37 1.33 1.25 1-04 
fisica nane > + + + ‘1180 m?(1:/180 m®(1)1360 m°(2)360 1a*(2)/360 m2(2)/540 m?(3){540 m?(3)|540 m?(3)[540 m°(3) 
scienze naturali e chimica |160 m?(1)/160 m?(1)|260 m°(2){260 m°(2)/260 m"(2)j260 m?(2)/390 m?(3)/520 m®{3)/520 m°(4) 
disegno . .... +. + {100 m*(1){200 m?(2)/200 m?(23/300 m?(3)/300 m?(3)j400 m°(4)j400 m?(4)[500 m*(5)[500 m*(5) 


0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 


scolastiche 


-- biblioteca alunni . .. 0.32 0.27 0.27 0.26 0.26 ‘9/24 | 0.24 


0.60 0.60 |375 375 1375 375 375 
m* (0.50){ È (0. s)[m'0. 38)| co" (0. 30] (0-25) 


| | 


0.20 0.20 9.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
0.35 0.33 0.27 0.25 0.23 | 0.21 0.18 0.17 


—- mensa e relativi servizi (1*) i, 0.60 


Attività complementari: 


= re 0.20 


Attività collettive 
2 —- attività integrative e para- 0.60 
- uffici, ecc. .....,. 0.50 nÌ 


n 


Indice di superficie netta globale 8.42 7.70 8.19 7.52 7.0ì 7.04 6.91 6.62 6.24 


Somma indici parziali ° 00 6.02 5.50 5.85 5.37 5.01 5.04 4.94 4.73 4.46 


Conneitivo e servizi igienici 
(40% della somma precedente) 2.40 2.20 2.34 2.15 | 2.00 2.00 1.97 1.89 1.78 


nrrr_————————————2k_@@@\C-_ —#€€—Èk_____yT__——__—_____—2nntt_—————S>—em—mtr—m——<—  ————_——— 


Spazi per l'educazione fisica: 


4 


liti rr rr ic lt P __— tt r_Tr_r_r_r_r.rr.'r@—@——1.i(r..r—r6T—È@—____2m_m4l4<x—#kn‘èR [i 


Palestra, servizi palestra, ecc. tipo A, tipo AÈ tipo B, 
345 630 m° netti 830 m, netti 
mì netti 
5 Alloggio per il custode (se ri 80 m° netti 
chiesto) - 


i tr T ir rcosteiì iT_ c_rrt_——1€@<ò6tttt1t@@-,g/itiuuuesci ci pipi ei I iriiieniceti 


Note: (1*) Con l'ipotesi dell'80% di partecipanti e dei doppio turno di refezione; per le scuole con più di 25 classi fa superficie di 375 n? è stata 
prevista fissa in funzione del diverso sistema gestionale. 
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TaseLca 10 
INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA: ISTITUTO MAGISTRALE 
(il valore tra parentesi esprime il numero di moltiplicazione dei reparti relativi agli spazi descritti) 
n. classi n. classi n. classi n. classi n. classi n. classi | n. classi n. classi 
12 16 20 24 28 32 36 
DISCRIZIONE DEGLI SPAZI n Sinni n. alunni n aiunni n. alunni. | n. aloni n. alunni n. alunni | n inni 
* m/al. m?/al. m?/al. m?/al. -. m/al. . m?/al. m?/al. m'/al 
oppure m? | oppure m? oppure m? | oppure m? | oppure m? oppure m? oppure m?: ‘oppure m? 
Attività didattiche: 
I , — attività normali . . . . . 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 
— altività speciali . . . .. 1.50 1.13 1.10 0.92 1.04 1.21 1.08 0.97 
fisica... 180 m?(1) | 180 m?(1) | 180 m?(1) } 180 ma*(1) | 360 m?(2) | 360 m?(2) | 360 m?(2) |360 m?(2) 
chimica e scienze naturali | 160 m?(1) | 160 m?(1) | 260 m?(2) | 260 m*(2) | 260 m?(2) | 390 m?(3) | 390 m?(3) {390 m?(3) 
disegno... . 0... + | 140 m?(1) 110 m?(1) | 110 2?(1) | 110 m?(1) | 130 m?(1) | 220 m?(2) | 220 m°(2) 1220 m?(2) 
ttività collettive: 
— attività integrative e para 0.60. 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
2 scolastiche i î 
— biblioteca alunni . . . . 0.35 0.32 0.32 0.29 0.27 0.26 0.26 0.26 
— mensa e relativi servizi (1*) 0.60 0.60 0.60 0.60 375 375 375 375 
i ‘fam? (0.54) | m? (0.47) | m? (0.42) fm? (0.38) 
3 Attività complementari: 
— atrio ...... (SETS 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
— uffici, ecc. . ... ++. 0.43 0.41 . 0.33 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 
. [Indice di superficie netta globale 7.89 7.34 7.15 6.77 6.83 6.93 6.65 6.41 
Somma indici parziali . . . . 5.64 5.22 5.11 4.84 4.88 4.95 4.75 4.58 
onnettivo e servizi igienici 
* (40% della somma precedente) 2.25 2.09. 2.04 1.93 1.95 . 1.98 1.90 1.83 
Spazi per l'educazione fisica: 
Palestra, servizi palestra, ecc. | tipo Az tipo A, 630 m? netti tipo B, 830 m? netti 
315 m 
netti 
5 Alloggio per il custode (se ri 80 m? netti 


chiesto) 


Note: (1*) Con l'ipotesi dell'80% di partecipanti e del doppio turno di refezione; per le scuole con più di 25 classi la superficie -di 375 m? è stata 
prevista fissa in funzione del diverso sistema gestionale. 
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{i 
TABELLA 11 
INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA: ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI 
(il valore tra parentesi esprime il numero di moltiplicazione dei reparti relativi agli spazi descritti) 
tei: 
n. classi n. classi n. classi n. classi n. classi | n. classi n. classi n. classi n. classi 
10 15 2% 25 3 S 40 S 60 
n. alunni | n. alunni | n. alunni | n. aiunni | n. alunni | n. alunni | n. alunni | n. alunni | n. alunni 
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI 250 37: 500 625 750 875 1000 1250 1500 
m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. mè /al. m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. 
oppure m? | oppure m?{ oppure m?| oppure m?| oppure m? | oppure m?| oppure m? | oppure m? | oppure m? 
Attività didattiche: 
— attività normali n 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 
— attività speciali 1.96 1.60 1.20. 1.17 0.97 0.83 0.84 0.77 0.64 
] fisica, scienze naturali, chi. [180 m?(1)|290 m?(2)/290 m? (21420 m? (3))420 m? (311420 m?(3)/420 m? (3)550 m?(4)j550 m? (4) 
mica e merceologia 
dattilografia e stenografia |100 m?(1){100 m? 1)fI00 m?({1:}1C0 m?(1)100 m?(1)100 m?(1)1100 m?(1)j100 m°(1)100 m?(1) 
ragioneria e macchine con- [105 m°(1)j105 m?(1)j105 m?(1)|105 m?(1)|105 m?(1)j105 m?(1)f105 m?(1)(105 m?(1)/105 m?(1) 
tabili ; 
tecnica commerciale e mac- |105 m?(1){105 m°(1)|105 m°(1)}105 m?(Dii05 m? (1);105 m?(1)j210 m?(2)/210 m?(2)210 m°(2) 
chine calcolatrici i | | 
Attività collettive: 
— attività integrative c para- 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.C0 0.60 
2 | scolastiche I | Î 
| — biblioteca alunni 5 ‘0.40 0.35 0.32 0.27 0.27 0.26 0.26 0. 24 0.24 
“| — mensa e relativi servizi (1%) 0.60 0.60 0.60 0.60 375 375 375 375 375 
mî (0.50)| m? (0.42)| m?(0.38)| m?(0.30){ m° (0.25) 
3 Attività complementari: 
— atrio 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
— uffici, ecc. 0.50 0.35 0.33 0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.17 
Indice di superficie netta globale 8.71 8.34 7.29 7.10 6.65 6.30 v.23 5.95 5.68" 
Somma! indici parziali 6.22 5.96 5.21 5.07 4.75 4.50 4.45 4.25 4.06 
Connettivo e servizi igienici 2.49 2.38: 2.18 2.03 1.90 1.80 1.78 1.70 ‘1.62 
(40% della somma precedente) ° 
a i ir i de eten e le ie 
Spazi per l'educazione fisica: 
Palestra, servizi palestra, ecc. | tipo A; tipo A? tipo B, 
315 630 m? netti 830 m? netti 
m? netti 
-o_nmrrico ri ecu = nec. __a sr Dt _ ri 
5 Alloggio per il custode (se ri 
chiesto) 80 m? netti 


Note: (1*) Con l'ipotesi dell'80% di partecipanti e del doppio turno di refezione; per le scuole con più di 25 classi la superficie di 375 m? è stata 
pievista fissa in funzione del diverso sistema gestionale. : 
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TABELLA 12 
INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 


(il valore tra parentesi esprime il numero di moltiplicazione dei reparti relativi agli spazi descritti) 


n. classi | n. classi | D. classi | n. classi | n. classi | n. classi | n. classi | n. classi | n. classi 
. 10» 15 20 25 30 35 4. 50 60 


DESCRIZIONE DEGLI SPAZI 


m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. m?/al. m?/a). m?/al. . m?/al. m?/al. 
oppure m?i oppure m?| oppure m?| oppure m? | oppure m?! oppure m? | oppure m?| oppure m?{ oppure m? 


| Attività didattiche: 


— attività normali . .... 1 1.96 | 1.9 | 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 
— attività speciali . . . . . 2.96 2.52 1.89 2.15 2.07 2.29 2.40 2.11 1.89 
1 fisica . ...- «+ + + {180 m?(1){180-m?(1)/180 m°(1)|360 m?(2)[360 m?(2){360 m(2){540 m?(3){540 m?(3)510 m°(3) 


chimica e scienze naturali 160 m°(1){160 m?(1)160 m?(1) 160 m?(1)/260 m?(2)/390 m®(3)|390 10? (3)j520-m?(4)[520 m?(4) 


disegno tecnico e architet-  |125 m?(1)l125 m?(1)[I25 m?(b{125 m?(1)}230 m?(2)/350 m(3)[350 m?(3)/450 m°(4)}450 m°(4) 
tonico 


costruzioni e disegno . . |125 m?(1)|230 m?°(2){230 m?(2)|350 m?(3){350 m3 (3){450 m? (4)/550 m?(5) 550 m?(5)|650 m?(6) 
topografia e disegno . . |150 m?(1){250 m?(2){250 m?(2)/350 m?(3)|350 m? (3)|450 m?(4){575 m?(5)[575 m?(5){675 m? (6) 


Attività collettive: 


— attività integrative e para- 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
2 scolastiche 

— biblioteca alunni . . .. 0.40 0.35 0.32 0.27 0.27 0.26 0.26 0.24 0.24 

— mensa e relativi servizi (1*) 0.60 0.60 0.60 0.600 375 375 375 [375 375 


m?(0.50) | m?(0.42)] m?(0.38)] m?(0.30)| m°(0.25) 


3 Attività complementari: 


TRITO, aa e e 0.20 0.20 0.20 0.20 - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
— uffici, ecc. . . . 0... + 0.50 0.35 0.33 0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.37 
Indice di superficie netta globale 10.11 9.21 8.26 8.47 8.19 8.34 8.41 7.83 7.43 


Somma indici parzah . + . . | 7.22 | 6.58 | 5.90 | 6.05 | 5.85 | 5.96 | 6.01 | 5.59 | 5.31 


Connettivo e. servizi igienici 2.89 2.63 2.36 2.42 2.34 2.38 2.40 2.24 2.12 
(40% della somma precedente) i i 


4 Spazi per l'educazione fisica: 


Palesira, servizi palestra, ecc. tipo A; tipo A, tipo B, 830 rn? netti 
315 m? 630 m? netti 
netti 
5 Alloggio per il custode (se ri 80 m? netti 
chiesto) i 


Note: (1*) Con l'ipotesi dell’'80% di partecipanti e del doppio turno di refezione; per le scuole con più di 25 classi la superficie di 375 m? è stata 
prevista fissa in funzione del diverso sistema gestionale. 
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5. NORME RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ABITABILITÀ. 


5.0. Generalità. 


5.0.1. Ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo 

spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo 

. occupano condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto 

il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni 

normali; queste condizioni di abitabilità debbono garanti. 

re, moltre, l'espletamento di alcune funzioni in caso di 
agenti esterni anormali. 


502. 


Le condizioni di abitabilità, alle quali corrispondono de- 


‘ terminati requisiti e livelli, possono essere raggruppate 


come 


1) 


11) condizioni dell’illuminazione e del colore: 


111) 


1v) condizioni di 


segue: 


condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai ru- 
mori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazio- 
ni, ecc.); 

(grado 
e qualità dell’illuminazione naturale e artificiale; 
eccesso e difetto di luce, regolabilità, qualità del 
colore e suoi rapporti con la luce, ecc.); 

condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria 
(livello termico, igrometria, grado di purezza, dife- 
sa dal caldo e dal freddo, dall'umidità, dalla con- 
densazione, ecc.); 

sicurezza (statica delle costruzioni, 
difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incen- 
di, dai terremoti, ecc.); 


v) condizioni d'uso dei mezzi elementari o complessi 


VD 


necessari a stabilire i livelli delle esigenze espres- 
se nei punti precedenti (ricerca dei livelli di agi 
bilità, tipo e complessità di manovre per il fun- 
zionamento di apparecchi, per l'apertura di fine- 
stre o per l'inclusione o l'esclusione di impianti 
o sistemi di ventilazione, rispetto di norme di uso 
da parte dell’utente, ecc.); 

condizioni di conservazione dei livelli raggiunti nel 
soddisfare le_ esigenze di. cui ai-.punti precedenti 
(durata dei materiali o delle parti costituenti la 
costruzione degli apparecchi impiegati, manutenzio 
né, ecc.). 


5.1. Condizioni acustiche. 


Criteri di valutazione dei requisiti acustici dell'edilizia 
scolastica. 


5.1.1. Introduzione. 


1) 


1) 


11) 


Si adottano i criteri generali, i metodi di misura 
e 1 criteri di valutazione dei risultati indicati nelle 
norme di carattere generale di cui alla circolare 
30 aprile 1966 n. 1769 parte 1* del Servizio Tecnico 
Centrale del Ministero dei lavori pubblici, salvo 
alcune prescrizioni riguardanti la particolare desti- 
nazione dell’edificio. © 


Si dovranno eseguire misure in opera e in labora- 
torio, al fine di verificare i requisiti richiesti. 


Le misure in opera devono essere eseguite su tutti 
1 tipi di spazi adibiti ad uso didattico presentanti 
caratteristiche diverse. 

Le determinazioni di isolamento acustico dovran- 
no essere eseguite fra ambienti ad uso didattico 
adiacenti e sovrastanti, aventi normale o partico- 
lare destinazione, anche a titolo saltuario {come 
ad esempio aule speciali, officine, laboratori, ecc.). 

Le determinazioni devono essere eseguite in aule 
complete di rivestimento assorbente, col normale 
arredamento scolastico: non oltre due persone deb- 
bono essere presenti nelle aule durante l’esecuzio- 
ne delle misure. 


1v) I limiti di isolamento sono fissati essenzialmen- 


te tenendo conto dei requisiti minimi richiesti per 
scuole o aule d'insegnamento generale. 

Per scuole o aule di determinato tipo e ubicazio- 
ne o destinate a insegnamento particolare (salè di 
musica, ecc.) possono essere richiesti valori più 
elevati dell'isolamento acustico. 


v) 


vi) 


Possono essere richiesti particolari requisiti per 
ambienti in rapporto alla loro specifica funzione 
come ad esempio: auditori, sale di musica, sale di 
spettacolo. 


Il tempo di riverberazione nelle aule arredate non 
deve superare i limiti prescritti dalle presenti 
norme. 


Il controllo può anche essere effettuato mediante 
la conoscenza dei coefficienti di assorbimento e 
delle superfici dei materiali adoperati per il trat- 
tamento. I valori dei coefficienti di assorbimènto 
dei materiali impiegati devono risultare da certifica. 
ti rilasciati da laboratori qualificati, nei quali le 
misure siano state effettuate secondo le norme. 


5.12. Verifiche e misure. 


i) 


ii) 


iii) 


L’isolamento acustico e i requisiti acustici dovran- 
no essere verificati per quanto concerne: 


— il potere fonoisolante di strutture verticali, oriz- 
zontali, divisorie, ed esterne, di infissi verso 
l'esterno, di griglie e prese d'aria installate ver- 
so l’esterno; 


l'isolamento acustico contro i rumori trasmes- 
si per via aerea tra spazi adiacenti e sovrappo- 
sti ad uso didattico e nei locali comuni (isola- 
mento ambiente); 


il livello di rumore di calpestio normalizzato 
di solaio; 

il livello di rumore di calpestio tra due spazi 
sovrapposti; 


la rumorosità dei servizi e degli impianti fissi; 
il coefficiente di assorbimento dei materiali iso- 
lanti acustici. 


Le misure, le determinazioni sperimentali, la 
presentazione e la valutazione dei dati, dovran- 
no essere eseguiti per quanto possibile, le rac- 
comandazioni ISO/R 140 - 1960 per le misure in 
laboratorio e in opera della trasmissione di ru- 
modi per via aerea e di rumori di calpestio ed 
ISO/R. 354-63 per le misure del cocfficiente di 
assorbimento in camera riverberante; i valori 
delle frequenze nominali da utilizzare saranno 
quelli normalizzati di 125, 250, 500, 1000, 2000, 
4000 Hz. 


I dati di laboratorio dovranno essere richiesti, rile- 
vati e presentati secondo le norme generali. Le 
grandezze da sottoporre a misure di laboratorio 
saranno: 


il potere fonoisolante (R)' di strutture diviso- 
rie interne, di infissi verso l’esterno, di griglie 
e prese d’aria; 

il coefficiente di assorbimento acustico dei ma- 
teriali isolanti acustici. 


I requisiti di accettabilità da determinare con mi- 
sure di laboratorio saranno i seguenti (con indice 
di valutazione I riferito al valore dell'ordinata a 
500 Hz): 


— potere fonoisolante di strutture divisorie inter- 
ne verticali ed, eventualmente, orizzontali (co- 
me specificate nel seguente punto v) 

I = 40 dB; 

— potere fonoisolante di 
I = 25 dB; 

— potere fonoisolante di griglie e prese d'aria in- 
stallate verso l’esterno 
I = 20 dB; 

— livello di rumore di calpestio normalizzato di 


solai (come specificato nel punto v) 
I = 68 dB. 


Ii coefficiente di assorbimento deve essere misu- 
rato in camera riverberante e suono diffuso alle 
frequenze di 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz. 


infissi verso l'esterno 


iv) Il collaudo in opera deve essere richiesto, eseguito 


e presentato secondo le norme generali contenute 
nella circolare 30 aprile 1966 n. 1769 parte I del Ser- 
vizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pub- 
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Vv 


vi 


n= 


eri 


blici. Le misure devono essere eseguite nelle con- 

dizioni prescritte dai paragrafi i) e ii) delle pre- 

senti norme. 
Le grandezze da sottoporre a misura in opera 

sono: i 

— l'isolamento acustico (D) per via aerea fra am- 
bienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti 
(isolamento acustico tra pareti divisorie e di so- 
laio); 

— il livello di rumore di calpestio tra due spazi 
sovrapposti con la macchina normalizzata ge- 
neratrice di calpestio; 

— la rumorosità provocata da servizi ed impianti 
fissi; 

— il tempo di riverberazione. 

Per quanto concerne gli impianti dovranno essere 

eseguite misure su: i 

— impianti di riscaldamento, aerazione e condizio- 
namento centralizzato; 

— scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubi- 
netterie. 

La determinazione della rumorosità dovrà essere 
eseguita nelle aule indipendentemente dalla posi- 
zione dell'elemento disturbante. 


Requisiti di accettabilità da determinare con mi- 
sure in opera (con indice di valutazione I riferito 
al valore dell’'ordinata a 500 Hz): 


— isolamento acustico fra due ambienti ‘adiacenti 
(come specificato nel punto vi) I= 40 dB; 


— isolamento acustico fra due ambienti sovrappo- 
sti (come specificato nel punto vi) I=42 dB; 


— livello di rumore di calpestio fra due ambienti 
sovrapposti (come specificato nel punto vi) 
I= 68 dB. 


Requisiti di accettabilità. 


I risultati delle misure (in opera e in laborato- 
rio) saranno riportati sotto forma di grafico su 
appositi moduli sui quali dovranno figurare anche 
le indicazioni grafiche (in scala e descrittive) degli 
elementi cui la prova si riferisce (piante, masse 
degli elementi per unità di superficie, sezioni, ubi- 
cazione dei punti di misura e descrizione delle 
strutture esaminate). Per le misure di calpestio 
sarà specificata la natura del pavimento del locale 
di misura, mentre per la rumorosità dei servizi, 
indicati in dB (A), nel certificato saranno indicati 
i punti di misura, le cause della rumorosità misu- 
rata e le condizioni di funzionamento dei servizi 
stessi, durante la misura. 


Sarà inoltre data indicazione del livello del ru- 
more di fondo, secondo la circolare 30 aprile 1966, 


n. 1769, del Servizio Tecnico Centrale del Ministero 
dei lavori pubblici. 


I risultati ottenuti con i procedimegti esposti 
verranno, per la ricerca dell'indice di vatutaziorte 
fichiesto, posti a confronto con le allegate curve 
normalizzate, ciascuna riferibile ad una specifica 
misura (figg. 1, 2, 3). 

In relazione a tali metodi di prova si stabilisce 
quindi che: 

— il potere fonoisolante delle pareti divisorie (R) 
e l'isolamento acustico (D) per via aerea sod- 
disfino alla curva di riferimento stabilita quan- 
do i punti sperimentali siano al disopra della 
curva limite (v. figg. 1 e 2) relativa: al valore 
dell'indice I fissato nei punti ii), iii) e v) con 
la seguente tolleranza: la somma delle diffe 
renze di livello tra la curva di riferimento ed 
i punti del diagramma sperimentale, che stanno 
al disotto di essa, non deve superare i 12 dB 
(in ogni banda di ottava lo scarto non deve 
superare 5 dB). 

— Qualora le divisioni tra ambienti vengano rea- 
lizzate con elementi movibili o scorrevoli, in 
osservanza ai criteri di flessibilità di cui alle 
presenti norme, non è necessaria la effettua- 
zione delle misure di isolamento acustico fra 
i detti ambienti. . 

— Il livello di rumore di calpestio soddisfi alle 
curve di riferimento stabilite quando i punti 
sperimentali siano al disotto delle curve limite 
(v. fig. 3) relative al valore indice I fissato nei 
punti iii) e v) con la seguente tolleranza: la 
somma delle differenze di livello tra la curva 
riferimento ed i punti del diagramma sperimen- 
tale che stanno al disopra di essa non superi 
i 12 dB (in ogni banda di ottava lo scarto non 
deve superare 7 dB). 

— La rumorosità dei servizi, determinata dal mas- 
simo livello (A) misurato, non dovrà superare 
i seguenti limiti: 

— servizi a funzionamento discontinuo 

A= 40 dB (A) 
— servizi a funzionamento continuo 
A = 36 dB (A) 


I valori ottimali dei° tempi di riverberazione van- 
no determinati in funzione del volume dell’ambiente 
e riferiti alle frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz 
secondo i diagrammi delle figg. 4 e S. 


Il tempo di riverberazione può essere misurato 
in opera. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 29 del 2 febbraio 1976 


UH 
III IILZIE 
UL UIITIUIZITE 
TAI 
ELLA LIE 
3000 UNA NANANNINNES 
LUI” 
el [II[I III IE, 
URN ONO AEREA E) 
e TTIIHITIEITTITTE, 


LINMUIaAP”  LINSIGLI 


bel PESI 4 Sr 


USOddyrgA0S LIN3/@niy ===" 


(o ODIUSNIY CINFNIOSI- a Dit 


1000 CESSA RTANNES 


(Pal 


TT, 
JU NBNNNNNNNBNNODE 
JUN UNI NANENAZAER 
e IIIIIIIMI E 
ATA 


n ti ini i 
3000 SHE BRE ANE EBRE oL 


d IINVIOSIONO? 3NHOd BIT 


27 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 29 del 2 febbraio 1976 


Di 


IZVERGUTAT 


INOIZIZIIAIINI 10 2 
OdWil TIA INIO IS0NVA- 6 Dit 
VA) 
D) 
45 
O 
90 
né o) 
Oort 
a5 
2= 
A 
cia 
De 
NÉ 
> ZINO[ZVI3IIINI 


3 


J 


Id ONILÒ OdMil 7A 
VZNIMDIdt VIA VZNIONIdA Dit 


(e) A 
TITO 
AIIII, 
TINTI 
TINTI, 
TUNIT 
TORSO, 
III: 
TITTI, 


21 4*1 OIS3d1V2 IA 
sgoWngi ld OTTIMI. €°Dlt 


28 


Supplemento ordinario alta GAZZETTA UFFICIALE n. 29 del-2 febbraio 1976 


52. 


52.1. 


522. 


Condizioni dell'illuminazione e del colore. 


Introduzione. 


L'illuminazione naturale e artificiale degli spazi e dei 
locali delia scuola deve essere tale da assicurare agli alunni 
il massimo del conforto visivo; pertanto deve avere i se- 
guenti requisiti: 

i) livello d'illuminazione adeguato; 
ii) equilibrio delle luminanze; 
iii) protezione dai fenomeni di abbagliamento; 


iv) prevalenza della componente diretta su quella dif- 
fusa soprattutto nel caso di illuminazione attifi- 
ciale. 


Livello di illuminamentò ed equilibrio di luminanze. 


I valori minimi dei livelli di illuminamento naturaie 
ed artificiale sono esposti nella seguente tabella: 


Hiuminamento sul piano di lavoro lux 


— Sul piano dei tavoli negli spazi per il 


disesno, il cucito, il ricamo, ecc. . . . 
— Sulie lavagne e sui cartelloni . . . . 


88 


— Sul piano di lavoro negli spazi per le- 
zione, studio, lettura, laboratori, negli 


UFEICR:-s i dentali iene Ca iena 


200 


— Negli spazi per riunioni, per ginnasti- 
ca, ecc. misurati su un piano ideale 


posto a 0,60 m dal pavimento . . . . 


100 


— Nei corridoi, scale, servizi igienici, atri, 
spogliatoi, ecc. misurati su un piano 


ideale posto a 100 m dal pavimento 


523, 


5.24. 


100 


Allo scopo di garantire che le condizioni di illuminamento 
indicate nella. tabella 5.2.2. siano assicurate in qualsiasi 
condizione di cielo e in ogni punto dei piani di utilizza- 
zione considerati, dovrà essere realizzato uno stretto rap- 
porto mediante integrazione dell’illuminazione naturale 
con quella artificiale. . 


Particolare cura dovrà essere posta per evitare fenomeni 
di abbagliamento sia diretto che indiretto facendo in modo 
che nel campo visuale abituale delle persone non com- 
paiano oggetti la cui luminanza superi di 20 volte i valori 
medi. 


Fattore medio di luce diurna. 
Allo scopo di assicurare l’economica realizzazione dei 
livelli di illuminamento prescritti al precedente punto 


5.22. e contemporancamente le esigenze derivanti dalla 
protezione dall’irrasggiamento solare, è opportuno che il 
fattore medio di luce, definito come il rapporto tra l'illu- 
minamento medio dell'ambiente chiuso e l’illuminamento 
che si avrebbe, nelle identiche condizioni di tempo e di 
luogo, su una superficie orizzontale esposta all'aperto in 
modo da ricevere luce dall'intera volta celeste, senza irrag- 
giamento diretto del sole, risulti uguale ai seguenti valori: 


Fattore medio di luce diurna nm 
Ambienti ad uso didattico (aule per. le- 0,03 
zione, studio, lettura, laboratori, dise- 
gno, ecc.) 
Palestre, refettori  . . . 0... 0,02 
Uffici, spazi per la. distribuzione, scale, 001 


servizi igienici 


5.2.6. 


52.7. 


53. 
531. 


53.2. 


ui 
(PN) 
Lo 


Trasmittanza . . 


Massa media . . . 


Cocfficiente di 
cambio 
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Allo scopo di consentire, durante il giorno, proiezioni di 
films, filmine, ecc., i locali ad uso didattico dovranno 
essere muniti di dispositivi per attenuare il livello di illu- 
minazione naturale; alcuni locali dovranno essere predi- 
sposti per un completo oscuramento. 


Per quanto riguarda l'illuminazione artificiale i minimi 
valori richiesti debbono essere ottenuti con opportuni ap- 
parecchi di illuminazione completi di lampade o tubi fiuo- 
rescenti, che dovranno essere compresi, come parte inte- 
grante, nell'impianto elettrico. 


Condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria. 


I fatti o i fenomeni .presi in considerazione che influiscono 
sull'abitabilità e confortabilità dell'ambiente, devono rispon- 
dere ai requisiti che riguardano: 
i) l'equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai. 
quali dipende il benessere termoigrometrico; 
ii) la conservazione della purezza chimica e microbio- 
logica dell’aria. 


Nel periodo invernale i requisiti di abitabilità, per un 
ambiente realizzato con pareti perimetrali che soddisfano 
ai requisiti riportati nelle presenti norme, si ottengono 
soltanto se l'ambiente stesso è provvisto di impianto di 
riscaldamento. 


. Grandezze considerate, termini, simboli, definizioni, unità 


di misura. 

I termini, i simboli, le definizioni, le unità di misura 
delle grandezze anzidelte e delle altre comunque richia- 
mate nelle presenti norme sono riassunti nella seguente 
tabella: 


Unità 
di misura 


Definizione 


Simbolo 


Termine 


Cal/m?inc Quantità di calore che, 
nella unità. di tempo 
espressa in ore, passa 
dall'aria di un ambien- 
te a quella dell'ambien- 
te attiguo atiraverso un 
elemento di parete di 
area pari a 1 m° quan- 
do le temperature me 
die delle due masse di 
aria differiscono di un 
grado centigrado. 


H 


Kg/im? = Massa media per unità di 
superficie frontale della 
chiusura opaca. 

ri- h-* Rapporto tra il volume 
di aria introdotto ogni 
ora nell'ambiente e il 
volume dell'ambiente 
stesso, 


Controlli e misure di laboratorio. 


Controlli e misure di laboratorio su campioni di pareti 
fuori opera possono essere richiesti dal committente. 
Tali controlli e misure, da eseguirsi presso laboratori 
universitari o qualificati che rilasceranno appositi certifi- 
cati di prova, dovranno consistere nelle operazioni di se 
guito specificate: 
i) Controllo di conformità. 


Comprende tutte le misure e i controlli neces- 
sari per accertare che la chiusura presentata alla 
prova corrisponde esattamente per conformazione, 
caratteristiche geometriche, materiali impiegati, a 
quanto indicato dalle specificazioni e dai disegni 
di progetto. 

Nel ‘caso di componenti prefabbricati, il con- 
trollo deve riguardare sia il singolo pannello sia 
gli elementi di giunzione tra pannelli. 


canton 
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u) Controlli del rapporto massa/superficie frontale 
della parete. 

La misura, da effettuarsi con la precisione del 
5%, deve essere eseguita in modo da fornire ele- 
menti sufficienti per risalire, per via di calcolo, 
alla massa media della parete definita al prece- 
dente punto 5.33. 


11) Misura della trasmittanza. 


Dovrà essere eseguita su campioni di dimensioni 
sufficientemente grandi, comprendenti almeno un 
giunto, in modo che la misura su ‘essi effettuata 
fornisca il valore medio della trasmittanza dell'in- 
tera parete nelle condizioni quanto più possibile 
prossime a quelle di impiego. 


iv) Controllo delle proprietà termoigrometriche. 


Deve essere eseguito in modo da accertare che 
nelle condizioni di temperatura previste per l'im 
piego ‘della chiusura opaca, in nessun punto della 
faccia interna di questa possano aversi fenomeni 
di condensazione, almeno fino a quando il valore 
dell'umidità relativo nell'ambiente interno non su- 
peri 11 limite del 70%. 


Controllo della tenuta pneumatica. 


Deve essere eseguito in modo da accertare che 
in un ambiente normalizzato, Ja parete, normaliz- 
zata, da sottoporre a prova limitatamente alla por- 
zione opaca con esclusione di infissi ma compren- 
dente gli eventuali giunti tra elementi opachi con- 
tigui, assicuri una tenuta tale che sia possibile 
mantenere una pressione statica di 50 mm di co- 
Jonna di acqua con un ventilatore di portata non 
«superiore a 10 m*°/h per ciascun m? di Superficie 
frontale della parete considerata. 


vi) Controllo della tenuta alla pioggia. 


Per il controllo della tenuta e impermeabilità 
alla pioggia è da osservare quanto prescritto dal 
punto 5.3.15. 


53.5. Controlli e misure di cantiere. 


I controlli e le misure considerati nelle presenti norme 
potranno essere eseguiti sia in corso di opera sia in sede 
di collaudo. 

Essi consisteranno, comunque, almeno, nelle operazioni 
di cui ai punti seguenti: 


1) Controllo di conformità. 


Comprende tutte le misure e i controlli necessari 
per accertare che la parete in corso di costruzione 
in opera, o costruita a piè d'opera, o consegnata 
a pie d’opera, corrisponde esattamente per confor- 
mazione, caratteristiche geometriche, materiali im- 
piegati, a quanto indicato dalle specificazioni e dai 
disegni di progetto e riportato dall’eventuale certi- 
ficato delle prove di laboratorio. 


n) Controlio della corretta posa in opera. 


E' un controllo qualitativo, diretto ad accertare 
che non sono presenti difetti di esecuzione o di 
montaggio, tali da compromettere le caratteristiche 
funzionali precisate dai disegni e dalle specifica- 
zioni di progetto, confermate dai certificati di even- 
tuali prove di laboraterio. 


Nel caso di costruzioni realizzate con elementi 
prefabbricati di grandi dimensioni, come indice 
qualitativo di corretta posa in opera potrà essere 
assunta la condizione di verticalità della chiusura 
completa, generalmente verificata ai fini del col- 
laudo statico. 


11) Verifica dell'assenza di manifestazioni conseguenti 
a fenomeni di condensazione sulla faccia interna 


della chiusura. 


Non essendo possibile effettuare rilevamenti stru- 
mentali, dovranno eseguirsi dopo che sia trascorso 
almeno un intero ciclo stagionale dalla ultimazione 
e dalla consegna dell’edificio e, comunque, entro e 
non oltre i termini stabiliti per il collaudo dell’im- 
pianto di riscaldamento, verifiche iendenti ad accer- 
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tare l'assenza delle tipiche manifestazioni (macchie, 
degradazioni d’intonaco o di materiali di finitura, 
ecc.) conseguenti a fenomeni di condensazione. 


iv) Prove di tenuta all'aria. 


Eventuali prove di tenuta all'aria potranno essere 
effettuate adottando prove e controlli in cantiere 
come specificato nel punto 5.3.14. 


5.3.6. Equilibrio e conservazione dei fattori fisici. 


531. 


539, 


L'equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali 
dipende il benessere termico è in rapporto: 

i) con la caratteristica termica delle pareti perime 
trali (fenomeni di trasmissione di calore e fenomeni 
connessi e scambi per irraggiamento); 

ii) con la temperatura e l'umidità dell’aria; 


iii) con i fenomeni di condensazione sulla faccia in- 
terna delle chiusure opache; 
iv) con la permeabilità all'aria.- 
Trasmittanza delle chiusure opache. 

Ai fini del contenimento del flusso termico attraverso 
le chiusure, nonchè del contenimento delle variazioni della 
temperatura interna nel tempo, i massimi valori della tra- 
smittanza H, misurata come specificato al punto 5.33. 
dovranno risultare non superiori a quelli indicati nelle 
seguenti tabelle in relazione alle masse medie per unità 
di superficie delle chiusure stesse. 


1) Chiusure verticali esterne opache 


M (Kg/m?) 20 50 100 200 e oltre 
H (Cal/m?h°C) 0/43 061 081 1,09 


2) Chiusure orizzontali (o inclinate) di copertura e orizzon- 
tali di calpestio sovrastanti ambienti aperti 
M (Kg/m?) 100 200 300 e oltre 
H (Cal/m°h°C) 06 0,81 1 


Per le palestre ed officine realizzate come corpo di 
edificio isolato 
M (Kg/m?) 20 50 100 200 300€ oltre 
H (Cal/m°h°C) 03 0,43 06 081 1 


Si precisa che il valore di riferimento della somma 
delle due resistenze termiche liminari va assunto pari 
a 02 m°h°C/Cal. 


. Trasmittanza delle chiusure orizzontali e verticali traspa- 


renti. 


La trasmittanza H media (telaio + vetro) delle chiusure 
trasparenti orizzontali o verticali non dovrà risultare supe- 
riore aì seguenti valori: 


1) Costruzioni da realizzarsi nei terri 
tori della fascia costiera della peni- 


sola e nelle isole... 0°... Hz 55 Cal/m?h°C 


2) Costruzioni da realizzarsi nell'Italia 
del Nord e al di sopra dei 500 m H <3,5 Cal/m?h°C 


N.B. — Non essendo ancora definite le zone climatiche in 
Italia, si è fatto ricorso a tale sommaria classificazione di 
carattere indicativo. 


Trasmittanza delle chiusure verticali opache con elevata 
percentuale di vetratura. 


Per le chiusure verticali eminentemente vetrate potrà 
ammettersi, in deroga alia norma di cui al precedente 
punto 5.3.7., 1), che la porzione opaca della parete stessa 
corrispondente a davanzale e ciclino sia caratterizzata da 
un valore della trasmittanza H <1 Cal/m°h°C indipenden- 
temente dalla massa media di essa, tutte le volte che, 
per esigenze di illuminazione diurna, sia necessario preve- 
dere superfici di finestre di area uguale o maggiore dei 
50 % dell'area della parete che delimita l'ambiente stesso 
dall’esterno. 


Il valore della trasmittanza H <1 Cal/m’h°C potrà inol- 
tre essere tollerato, sempre indipendentemente dalla massa 
media, per le porzioni di speciali elementi prefabbricati 
che, in un elemento unico, comprendono la finestra, il 
sottodavanzale, il ciclino, la schermaturà (infissi mono- 
blocco). 


Per tutte le restanti pareti opache vale la norma del 
punto 5.3.7. 


SS) 
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5.3.10. Protezione delle chiusure verticali o orizzontali traspa- 


renti. 

Tutte le superfici trasparenti dovranno essere dotate di 
schermature esterne ventilate, mobili, realizzate in ma- 
miera da garantire che il flusso termico entrante dovuto 
all’irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti supe- 
riore al 30% di quello che si verificherebbe in totale 
assenza della scherinatura. 


53.11. Temperatura ed umidità relativa dell'aria degli ambienti. 


La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici 
dovrà essere assicurata, in condizioni invernali, da un 
adatto impianto di riscaldamento capace di assicurare 
in tutti gli ambienti, quando all’esterno si verificano le 
condizioni’ invernali di progetto, le ‘seguenti. condizioni 
interne: ° 


temperatura . . Sl a a ce Da 20°C + 2°C 


salvo non sia diversamente’ prescritto per locali ad uso 
speciale. 


E’ consigliabile che vengano assicurati adatti valori della 
umidità relativa negli ambienti interni adibiti ad attività 
didattiche e collettive nel periodo invernale, mediante un 
trattamento di umidificazione dell’aria esterna effettuato 
dall'impianto di ventilazione idoneo a realizzare un'umidità 
relativa dell'aria ambiente del 45-55% e a mantenere negli 
‘ambienti T = 20°C. 


53.12. Purezza dell’aria. 


Dovrà essere assicurata l'introduzione delle seguenti por- 
tate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi: 


i) Ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o 
attività di gruppo. 
Per scuole materne ed elementari cocfficienti di 
ricambio 2,5. 
Per scuole medie coefficiente di ricambio 3,5. 


Per scuole secondarie di 2° erado coefficiente di 
ricambio 5 
ii) Altri ambienti di passaggio, uffici. 
Coefficiente di ricambio 1,5. 
ili) Servizi igienici, palestre, refettori. 
Coefficiente di ricambio 2,5. 


5.3.13. Trattamento dell’aria esterna. 


Nelle zone in cui si verificano condizioni particolarmente 
gravi di inquinamento atmosferico dovrà porsi particolare 
cura: per quanto riguarda la presa dell'aria esterna. 


5.3.14. Prescrizioni relative alla tenuta d’aria. 


La chiusura esterna considerata nel suo insieme (com- 
prendente, cioè, tutti gli elementi che la compongono quali 
infissi, giunti, ecc.) deve assicurare nel locale, delimitato 
da chiusure considerate stagne e dalla chiusura in esame, 
una tenuta tale che sia possibile realizzare nell'ambiente 
anzidetto una pressione statica di 10 mm di-colonna d’ac- 
qua con un ventilatore di portata non superiore a 10 m?/h 
Di ciascun m? di superficie frontale della chiusura consi 

erata. 


5.3.15. Prescrizioni relative alla tenuta all'acqua. 


Le chiusure esterne verticali ed orizzontali, considerate 
nel loro complesso e particolarmente nei giunti e negli 
infissi, debbono essere realizzate in modo da assicurare 
che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni 
di acqua di pioggia. Il controllo in laboratorio della tenuta 
alla pioggia, dovrà accertare che l’acqua di pioggia che 
scorre su una porzione di chiusura esterna verticale opaca 
comprendente eventuali giunti, ma con esclusione di infissi, 
non possa attraversare la parete, anche quando sulla faccia 
bagnata si esercita una pressione statica di 50 mm di 
colonna di acqua. Per quanto riguarda la impermeabilità 
all'acqua la chiusura sottoposta per un periodo di tempo 
di 3 ore alla prova sopradescritta, non dovrà presentare 
un aumento di peso superiore al 5% di quello determinato 
prirna della prova. 


5.3.16. Prescrizioni termoigrometriche. 


Negli edifici muniti di impianti di riscaldamento atti a 
realizzare e mantenere la temperatura interna di 20°C, 
nelle condizioni invernali, in nessun punto della super. 


53.17. 


54. 
54.1. 


54.3, 
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ficie interna delle chiusure esterne opache delimitanti ogni 
ambiente la temperatura superficiale deve risultare infe- 
riore alla temperatura di 14°C in corrispondenza della 
temperatura esterna di progetto. 


Prescrizioni relative alla condensazione. 

I materiali porosi, isolanti termici, devono essere oppor- 
tunamente protelli dai: fenomeni di condensazione con 
idonee barriere antivapore. 


Condizioni di sicurezza. 


Le condizioni di sicurezza riguardano principalmente: 

i) la stabilità degli edifici in condizioni normali @ 
eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.); 

ii) la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che nella 
gestione; 

iii) la difesa dagli agenti atmosferici; 

iv) la difesa dai fulmini; 

v) la difesa dagli incendi; 

vi) la difesa microbiologica. 


Per quanto concerne la stabilità dovrà essere osservato 
quanto segue: nella redazione del progetto e dei calcoli 
di dimensionamento delle strutture, eseguita secondo i 
principi della scienza delle costruzioni, e nella esecuzione 
dei lavori ci si dovrà attenere rigorosamente a tutte le 
norme generali e locali vigenti. 

i) I solai, qualunque sia il tipo adottato, dovranno 
avere un grado di rigidezza tale da evitare incon- 
venienti di qualsiasi genere (deformazioni delle 
strutture, distacchi da altri elementi della costru- 
zione, fessurazione dei pavimenti, ecc.). 

I sovraccarichi accidentali da adottare sui solai 
e coperture sono i seguenti: 


— per coperture impraticabili . . . . 150 Kg/m° 
—.per laboratori con attrezzatura leg 

Sela” cana gina Sel® LE E 500 » 
— per laboratori con attrezzatura pe- o 

sante 0.0.6. ee 1000 » 
— per palestre... 0.0.0... + 500 » 
— per scale e terrazze praticabili . . 400 » 
— per tutti gli altri locali . . . . 350 » 


Particolare cura dovrà porsi nei calcoli ove i solai 
sono destinati a ricevere macchinari e quindi con 
la presenza di carichi concentrati. 


Particolare cura dovrà porsi nei calcoli delle azioni 
derivanti da vento e neve, tenendo conto delle con- 
dizioni locali di clima e di disposizione, con l'osser- 
vanza della norma CNR-UNI 10012-67. 


Per la resistenza all'urto di corpo molle di grandi 
dimensioni (urti accidentali) le pareti, soggette alle 
opportune prove, dovranno fornire una resistenza 
alle sollecitazioni indotte, secondo le modalità di' 
prova, non inferiore a 25 kgm, sotto tale solleci- 
tazione d'urto, esse non dovranno presentare lesio- 
ne alcuna o danneggiamenti tali da pregiudicare 
le caratteristiche di sicurezza, di tenuta, di com- 
planarità o di estetica; le modalità di prova ver- 
ranno effettuate secondo le norme ICITE. 


iv) 


Tutti gli impianti, comprese le relative forniture di appa- 
recchi, dovranno essere tali da non causare danni diretti 
o indircili alle persone che li usano. Dovranno essere 
osservate tutte le norme in proposito vigenti ed in parti 
colare: 


i) le prescrizioni del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 27 aprile 1955, n. 547, per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, nonché le successive re- 
golamentazioni; 


ii) le prescrizioni dell'Ente nazionale prevenzione in- 
fortuni (E.N.P.I.); 


ili) nella progettazione dell'impianto di riscaldamento 
e della relativa centrale termica dovranno tenersi 
presenti le disposizioni di cui alla legge 13 lu 
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544, 


54.5. 


546. 


547. 


54.8. 


549, 


5.5. 


glio 1966, n. 615, riguardanti i provvedimenti contro 
l'inquinamento atmosferico e dovranno essere os- 
servate le norme di sicurezza per le centrali ter- 
miche emanate dal Ministero dell'interno, direzione 
generale dei servizi antincendi e della protezione 
civile. 


Per quanto riguarda la difesa dagli agenti atmosferici delle 
pareti perimetrali verticali ed orizzontali, dovrà essere 
osservato ‘ quanto prescritto nel punto 5.3.15. 


Per la protezione contro gli incendi si dovranno osservare 
le disposizioni vigenti. 


Tutti gli edifici: dovranno essère muniti ‘di impianto per 
la protezione dai fulmini. 


Le sorgenti luminose di illuminazione artificiale poste in 
laboratori, officine, palestre, ecc... dovranno essere oppor- 
tunamente protette dai pericoli. derivanti da urti, vibra- 
zioni, vapori, esalazioni corrosive,: ecc. 


Nella progettazione e nella esecuzione di opere relative 
ad ambienti ove si svolgono attività di movimento saranno 
da evitarsi le cause di possibili infortuni degli alunni. 


Le porte ‘di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso 
collettivo dovranno aprirsi verso l'esterno. 


Condizioni d'uso. 


Le condizioni di abitabilità debbono essere raggiunte e 
conservate, compatibilmente con le esigenze da assolvere, 
con manovre semplici per il funzionamento di apparecchi, 
per la apertura o chiusura di finestre, per l'inclusione o 
Pesclusione di impianti e di sistemi di ventilazione, ecc. 

All'atto della consegna dell’edificio l’Ente che ha provve 


‘«duto alla costruzione dovrà fornire alla scuola una parti- 


colareggiata descrizione sulla gestione degli impianti, sui 


5.6. 


livelli di agibilità, sul tipo e complessità delle manovre € 


sull'uso dei mezzi elementari o complessi, necessari a con- 
sentire: 
a) il raggiungimento e la conservazione delle condi. 


zioni di agibilità di cui alle presenti norme; 


b) il funzionamento di quelle parti tecniche, o tecno- 
logiche, destinate ad assicurare un perfetto svolgi- 
mento delle operazioni didattiche; dovranno essere 
consegnati in duplice copia i disegni e gli schemi: 
della effettiva realizzazione di tutti gli impianti tec- 
nologici: riscaldamento, idraulico, elettrico, ecc. 


E' da raccomandarsi che il dimensionamento degli edifici 
ele relative aree: da occupare siano determinati in base ai 
criteri di percorrenza già contenuti nelle norme sopraspe 
cificate ed in base alla percentuale di popolazione nelle 
varie età scolastiche ubicate nelle zone da servire, percen- 
tuale che’ sarà dedotta dai più aggiornati dati statistici 
delle classi di età della popolazione in mancanza di studi 


‘maggiormente approfonditi. 


Norme finali e transitorie. 


Le norme di cui sopra, mentre per i progetti in corso 
di esecuzione, o già approvati, o in fase inoltrata di appro 
vazione e per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti 


| di edifici già esistenti hanno carattere indicativo, debbono: 
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invece intendersi prescrittive per i progetti afferenti ai 
nuovi programmi ed a quelli già esistenti per i quali non 
ancora si è provveduto alla progettazione delle relative 
opere. 

Le norme stesse nanno carattere transitorio e sono 
fondamentalmente valide per tutti gli interventi relativi 
al primo piano triennale di cui all’art. 1 della legge 5 ago- 
sto 1975, n. 412, in pendenza dell'emanazione delle nuove 
norme tecniche previste dall'art. 9 della legge stessa. 
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